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ଘ୍ରଥମ ଅଧାସ୍ 


° . 
ଚୁମ୍ଟ୍‌କ (Maguet) 

ତୁମେ ସମସ୍ତେ ନିଶ୍ତୟ ଦେଖିଥିବ 
ଚୁମ୍ଭକ ନିକଟନଜୂ ଛୋଟ ଛୋଟ 
ପିନ୍‌ କଣ୍ଡା ବା ରୁହାକଣ୍ଡା ଆଣିଲେ, 
ଚୁମ୍ମକ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ । 
କିନ୍ମ ଖଶ୍ତିଏ ସାଧାରଣ ଲୁହା, 
ପିନ୍‌ କଣ୍ଟାକୂ ଆକର୍ଷଣ କରିପାରେ 
ନାହିଁ । 
ଚୃମ୍ବକତ୍ସ କଂଣ ? 

ପରୀକ୍ଷା ୧ : ଚୀନାମାଟିର ପାଡରେ 
କିଛି ଲୂହାଗୃଣ୍ଡ ନେଇ ଖଶ୍ତିଏ ଚୁˆ୍ମକ ତହିଁରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାଇ ରଠାର ଆଣ । ଦେଖିବ, 
ଚୁମ୍ମକର ଦୁର ପ୍ଥାନତରେ ବହୁ 
ପରିମାଣରେ ଲୁହାଗ୍ୃଣ୍ଡ ୟଗି- 
ରହିଛି । ଏହି ଚୁମ୍ମକର, ଏକ 
ଗୁଣ ହେସ ତାହା ଇହାଗୁଶ୍ଡକୁ 
ଆକର୍ଷଣ୍ୟକରେ । 


 ଷ ଷ କାର୍ଯ 


କରିବାର କ୍ଷମତା ହିଁ, 
ତାହାର ଶଳ୍ତି ଚୃହାଯାଏ। 
ଲୁହାଗୁଣ୍ଡଚୂ ଆଜର୍ଷଣ କରିବା 
ଦାରା ଚୂମ୍ମକଟି କିଛି ନା କିଛି 
କାର୍ଯା କଣ । ତେଣୁ ଏହି 


Digitized by PPRACHIN, SOA 


C୨୨ 


କାୟ କରିବାର ଶଳ୍ତି ବା ଆକର୍ଷଣ ଶକ୍ତିକୁ ଚୁମ୍ମକର ଶଭ୍ତି ବା ଚୂମ୍ଭକଚ୍ଧ 
(Magnetism) କୁହାଯାଏ ୮ ° 


Ld 
ଚୁମ୍ବକ କକଉଁ ବସ୍ତ୍ରକ୍‌ ଆକର୍ଷଣ କତ୍ତର 


ପରୀକ୍ଷା ୨ : ଖଶ୍ରିଏ ୪” ବା ଘୋଡ଼ାନାଇ ଆକାରର ଚୂମକ ନିଅ । ଏବଂ 
କେଚେଗୁଡ଼ିଏ ଧାଚବ ଓ ଅଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଯଥା—ଲୁହା, ଚମାା, ରୁପା, ନିକେଇ୍‌, 
ଦସ୍ତା, ସୁନା, ପିଭଜ, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଯମ୍‌ , ସୀସା, କାଠ, ଜୋଇସ ଇତ୍ୟାଦି ନିଅ । 
ଚୂମମକଟିଜୁ ପତ୍ୟେକ ବସ୍ତୁ ସହିଚ ଅଲଗା ଅଲଗା ଗବରେ ସ୍ପର୍ଶ କରାଅ । ଦେଖ, 
ଚୁମ୍ଭକଟି କାହାନୁ ଆକର୍ଷଣ କର୍ପଛି। ତୁମେ ଦେଖିପାରିବ, ଉପର ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ 
ମଧ୍ୟର୍ମ ଚମକ କେବଳ ରହା ଓ ନିକେଲକୁ ହିଁ ଆକର୍ଷଣ କରଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ପଦାର୍ଥକୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁନାହିଁ । 


ଯେଉଁ ପଦାଥଗୁଡ଼ିକୁ ଚୁମଭକ ଆକର୍ଷଣ କରେ ସେଗୃଡ଼ିକୁ “ଚୁମମକୀୟଯ ପଦାର୍ଥ 
€ Magnetic Substance ) ଏବଂ ଯେଉିଗୁଡ଼ିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ ନାହିଁ 
ସେଚୃଚ୍ରିକୁ “ଅଚୂମକୀୟ ପଦାର୍ଥ (Non-magnetic Substance) କୁହାଯାଏ | 
ଚୁମ୍ମକୀୟ ପଦ' ରଥ ମଧ୍ୟରେ ନିକେଲ୍‌ ଓ ଲୁହା ଛଡ଼ା କୋବାଇଟ୍‌ ଧାଚୁ ବା ଏସବୁ 
ଧାର୍ଟୁର ଏଲଯ (Aୀ) ଅନ୍ତର୍ଗତ । 


ଚୁ ମୃକର ଅବମ୍୍ାର . 

ପ୍ରାୟ ୨୪୦୦ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଖ୍ୀ.ପୁ.୬୪୦-୫୪୬) ଗ୍ରୀକ୍‌ ଦାର୍ଶନିକ 
ଥୈଇସ୍ୁ{7 ମୀନ) ସର୍ବ ପଥମ ଚୁମକର ଆକର୍ଷଣ ଶକତି ବିଷଯରେ ଜାଣିପାରିଥିଲେ । 
No କେହି କହନ୍ତି ଚୀନ ଦେଶର pe ଚା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ 
"ମକର ଗ୍ରଣ ଜାଣିପାରିଥିରେ । ଏସିଆମାଇନର ପ୍ରଦେଶର ମ୍ୟାଗ୍ନେସିଆ 
ନାମକ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଘ୍କାର ଚୂକ ପଥି” ସର୍ବ ଥମେ ମିଜିଥିବାର୍ୁ ଗ୍ରୀକ୍‌ 
ଦାର୍ଶନିକମାନେ ଏହି ପଥରର ନାମ ମମ୍ୟାଗନେଟ € Mଃne!) ବା ଚୂମ୍ଭକ 
ପଥର (Ldହଠn) ରଖିଥିଲେ । 
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ତୁମ୍ମକର ଆବିଷ୍କାର ଏବଂ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ନାନା ପ୍ରକାର କାହାଣୀ 
ସ୍ରଚଳିତ ଅଛି । 


ଏସିଆମାଇନର ସ୍ଥଦେଶର “ମ୍ୟାଗନେସ୍‌' ନାମକ ଜଣେ ମେଣ୍ଟା ଜଗୁଆଳ 
ପିଲ ତାର ବାଡ଼ିତଳେ ଗୋଟିଏ ଇହାର “ଗୋବଂ” ଇଗାଇଥିଲ । ମେଣ୍ଟା 
:ଚରାଉଥିବାବେଳେ ଖଶ୍ତେ କଳାରଙଗର ପଥର ତା ବାନିଟିଜୁ ଟାଣି ଧରିୟ ପରି 
“ସେ ଅନୁରବ କଇଁ ! ପଅରଟିଜୂ ପେନିଅଣି ସେ େକମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇସଥ ! 
ଗେକେ ସେତ୍ସାନରେ ମାଟି ଖୋଜିବା ପରେ ମାଟି ଚଳୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆହୁରି ଅଧିକ 
ପଥର ପାରଲେ ! ଏହି ପଥର ମଧ୍ଯ ଲୌହ ଆଜୁର୍ଷଣ ଶଭ୍ି ଦେଖାଇଲା । 
“ମ୍ୟାଗ୍ନେସ୍‌ଂର ନାମ ଅନୁସାରେ ଏ ପଥରକୁ “ମ୍ୟାଗ୍ନେଟ? (Magnet) 
-କୁହାଗାସ ! 


ନରଓୟେ ଓ ସୂଇଡ଼େନ୍‌ ଏବଂ ଆମ ଦେଶର ଜେତେକ ଯାନରେ ଏହି ପଅର 
ମିଳେ । 


ଚମ୍ଟକ ପଥରର ଗଠନ ଓ ଧର୍ମ 

ଚୁମ୍ମକ ପଥର ସ୍ଥକ୍ୃଚରେ ଲୌହଘଟିତ ଏକ 
ପ୍ରକାର ଧାତବ ପିଶ୍ତ ବା ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ (re) | 
ଏହାକୁ ମ୍ୟାଗ୍ନେଟାଇଟ୍‌ (Mgnt), ଲୌହ 
ଓ ଅମୃଜାନଘଟିତ ଷିଦାର୍ଥ ୮ଧଠିୟ କୁହାଯାଏ । 
ପ୍ରକୃତିରେ ଏହା ମିଳିଥିବାରୁ ଏହାକୁ “ଘ୍ଥାକୃତିକ 
କୁନ୍ମକ” (Natura! Magnet) ମଧ୍ୟ କୂହାଯାଏ । 


ପରୀକ୍ଷା ୩ : ଏହି ପଞ୍ଟରକୂ ସୃୂଚାଦ୍ଵାରା 
ଝଇଲରେ ଚୂମେ ଦେଖିବ ଏହାର ଦୁଇଟି 
ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ପାନ୍ତ ଅନ୍ୟ ଚୂମ୍ମକ ପରି ସର୍ବଦା ଉତ୍ତର 
ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ରହିବ । 
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ପୂର୍ବକାଳରେ ଏହାଦ୍ଵାରା ସେକମାନେ ଦିଗ ନିର୍ଶୟ କରଥିଲେ ବୋଲି 
ଏହାଵୁ ଲିଡ଼ିଂ ଷ୍ଟୋନ୍‌ (Leading 0୧) ବା େତ୍‌ ଷ୍ଟୋନ୍‌ ୯ Lode 
ଛ0n6) କୁହାଯାଏ । 


ଵଭିତ୍ନ ସ୍ଥକାର ଚୁମ୍ବକ ଓ ଚମ୍ବକର ଧର୍ମ 

ଆଜିକାଲି ପ୍ରାକ୍ଚିକ ଚୂମମକ ଆଉ ବିଶେଷ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଭ ନାହିଁ | 
କଚିମ ଉପାୟରେ ନାନା ପ୍ତକାର ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୂମ୍ମକ ପ୍ତମ୍ତୁତ କରାହୋଇ ବ୍ୟବହାର 
କରାଯାଇଛି । 


କମ ଚମ୍ବକ (Artiédicial Magnet) 

କୃତ୍ରିମ ଭପାଯରେ ଯେଉି ଚୁତ୍ମକ ପ୍ତସ୍ତୃତ କରାଯାଏ ତାଳୁ କୃତ୍ବିମ ଚୁମ୍ବକ 
(Artificial Magne) କୁହାଯାଏ । ଏହ। ସାଧାରଣତଃ ବିରିନ୍ନ 
ଆକଟିର ହୋଇଥାଏ, ଯଥା :¬ 


(୧) ଦଣ୍ତ ଚୁମ୍ମକ (Bar Magent) 

(୨) ଘୋଡ଼ାନୀଇ ଚୁମମକ (Horse-shoe Magnet) 
£୩) ସୂଚୀ ଚମକ ( Magnetic Needle) 
(୪) ଗୋଇଡ ଚୂମ୍ମକ (Ball-ended Magnet) 
୫) ବୈଦୁତିକ ଚୂୁମ୍ଭକ € Electromagnet ) 


$ 
ହା ୪୮ ଇସାତରୁ କୃତ୍ରିମ ଚୂୁମକ ସହଳରେ ସ୍ତସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । ଆକାର 
ବା FS ପଦ୍ଧତି ଅନୂଯାଯ୍ଯ ଏଗୁଡ଼ିକର ନାମକର୍ଖ୍ଣ କରାଯାଇଛି । : 


£ । ଦଣ୍ଡ ଚୃମ୍ବକ (Bar Magnet) » 


f ଏହା ଆୟତ ଘନାକାର କିମ୍ା ସିଲିଶ୍ତର hh 1 ଏହା ଇସ୍ପାତ ଖଣ୍ଡରେ ନିର୍ମିତ 
ଏକ ହାୟୀ ଚୂମ୍ମକ / ଏହାର ଦୂଇ ସାନ “ଏ” ଓ “ $ ” ଅଶରଦ୍ାରା ଚିହ୍ନିତ 
ହୋଇଆଏ । ପୂଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ “ଏ” ଚିହ୍ନିତ ପ୍ଥାତ୍ତ ଭତ୍ତର ଦିଗକୁ 
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ଏବଂ “5” ଚିହିତ ପାନ୍ତ ଦକ୍ଷିଣଦିଗଜୂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ | ତେଣୁ “0” ପାନଡକୁ 
* ରତର ମେର୍ର (North Pole) ଏବଂ 


(South Pole) କୁହାଯାଏ ! 


୬ । ଘୋଡ଼ାନାଲ ଚଲ୍ଡକ (Horse-shoe Magnet ) 
ଏହା ଦେଖିବାଜୂ ଘୋଡ଼ାର ନାଲଇପରି ବା ରଂରାଜୀ ଅକ୍ଷର “୪” 
ସରି ଦିଶେ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଇସ୍ପାତ ଜାତୀଯ ଲୁହାରେ ନିମିତ । ଏହାର ଦୁଲଟତି 
ସାରରେ “ଦଷ୍ତ ଚୁମ୍ମକ” ପରି ଏ ଓ “5' ଅକ୍ଷର 
ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ପରସ୍ପର ନିଜଟବର୍ଭୀ 
ହୋଇଥିବାରୁ ଏହା ` ଏକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୂମ୍ମକ । 
ଡ଼ାଇନାମୋ, ବୈଦ୍ୟୁତିକ ମୋଟର ଇତ୍ୟାଦିରେ 
ଏହା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । 
M୩ ସୂଚୀ ଚମକ (Magnetic Needle) 
ଏହା ଇସ୍ସପାଚ-ପାତିଆ ନିମିତ ଭିନ୍ନ ଆକାରବି ଶିଷ୍ଟ ଏକ ସ୍ଥାଯୀ ଚୂୁ୍ମକ | 
ସାଧାରଣତଃ ଏହାର ଦୁର ପ୍ରାନ୍ତ ସୃକ୍ଷମ ସୂଚୀପରି ଏବଂ ମଧ୍ଯଗଗ୍ର 
ଓସାରିଆ । ଏହାନଜ଼ୂ କାଠରେ ତିଅରି 
a 5 ଷ୍ଟାଶ୍ଡରେ ଲିଗିଥିବା ଏକ ଦଶ୍ତର ସୃକ୍ଷ ଜଣ୍ଟାଯୁଭତ 
ଛିଦ୍ରଟିଏ ଥିବା ହେତୁ 
ଚାହା କଣ୍ଟାର ଗ୍ବରିପଟେ ସୁଦ୍୍ଦରେ ଘୂରିପାରେ; 
ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ରପରୋଭ୍ତ 


ମେର୍ଧ ଚିହ୍ନିତ ଥାଏ | 
2 କମ୍ପାସରେ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଂ 
୪ । ଗୋଲାକ୍ତ ଚମ୍ପକ (pall-cnd 


Magnet) 
ଏକ ଗୋଇକାର ରତ୍‌ର ଦୁଇ \ @ 


ସ୍ଥାନ୍ତରେ ଦୂଇଟି ବଲ୍‌ଥାଏ ଏବଂ ତାହାର 
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ମେର୍ର ଦୁଇଟି ଚିହ୍ନିତ ହୋଇଥାଏ । ସର୍ବନିମ୍ନ ଓ ସର୍ବୋଜ ଥର୍ମୋମିଟରରେଂ 
ଏପରି ଚୂମ୍ମକ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । 
Li ବେଦ୍ଯଵକ ଚ୍ମ୍ବକ (Electromagnet) 

ଏହ। “୪” ଆକାରର ନରମ ଲୁହା ନିର୍ମିତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ବିଦ୍ୟୁଚ୍‌- 
ଶ୍ଥି ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହି ଲୁହାକୁ ଚୁ୍ସକରେ ପରିଣଚ କରାଯାଏ 1 ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବାହ 


ହେଉଥିବା ପର୍ଯନ୍ତ ଏହା ଚମ୍ଭକ ପରି କାଯ କରେ । ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ୍ବାହ ବନ୍ଦ ହେଳେ 
ଏହାର ଚମ୍କତ୍ ସ୍ଥପପାଏ । 
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ଚମ୍ବକୀସ୍ଟ ମେରୁ ଓ ଅସ (Magnetic Pole and Axis} 


ପରୀକ୍ଷା ୪ : ଗୋଟିଏ ଦଶ୍ଡ ଚୁମମକ ଟେଦୃଲ ଉପରେ ରଖ ଓ ତା ଉପରେ 
ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଲୁହାଗୃ୍ଡ ବିଞ୍ଚିଦିଅ । ଚୂମ୍ମକଜୂ ମଝିନ୍ତ ଧରି ଧୀରେ ଧୀରେ 
ଟେବୃଇ ଭପରଜୁ ରଠାଅ; କଂଣ ଦେଖୁଛ ? ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ ତୁମେ ଦେଖିବ ଦ୍ଚ 
ଚୁମ୍ମଳର ଦୁଇ ପ୍ରାଚ୍ତରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଲୁହାଗୁଶ୍ତ ଲାଗିରହିଛି, 
ଏବଂ ଚୁନ୍ମକର ମଧ୍ୟଇଗରେ ଲୁହାଗୁ ଣ୍ଡ ସାମାନ୍ୟ ଇଗିଛି ଦ। ଆଦୌ ଇରି ନାହିଁ । 
ଦଞ୍ଡ ଚୁ୍ମକର ଏହି ଦୂଇ ପ୍ାତ୍ତକୁ ମେର୍ଗ ୯୦) କୁହାଯାଏ । ଏହି ମେର୍ସ ବୁଇଟି 
ଚୃମ୍ଭକର ପ୍ରାନ୍ତଦୃୟର ପ୍ରାୟ ଶେଷ ଆଡ଼କୁ ଆଏ ଏବଂ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ଚୁମ୍ଭକର 


ଆକର୍ଷଣ ଶଭ୍ଧି ସର୍ଦାଧିକ ହୋଇଥାଏ ।! i 


ପରୀକ୍ଷା ୫ : ଗୋଟିଏ ଦଶ୍ଡ ଚୂମ୍ମକ ନିଅ ! ଖଶ୍ତେ ସିଲ୍‌କ ସୂତା ଦଙ୍ଖ 
ଚୁମ୍ମକଟିର ମଝିରେ ବାନ୍ଧି ତାହାଡ଼ୂ ଗୋଟିଏ କାଠ ଷ୍ଟାଣ୍ତରୃ ଝୁଇଚଅ | ଚୂମ୍ମକଟି 
ରୂମି ସଙ୍ଗେ ସ୍ଥାୟ ସମାନ୍ତର ହୋଇ ରହୁ ଏବଂ କେତେ ସମଯ ଏପଟସେପଟ 
ଘୂରିଜା ପରେ ତାହାର ନିଦିଷ୍ଟ ପ୍ଥାତ୍ତ ଦୁଇଟି ରରର ଓ ଦକ୍ଷିଣମୂଖୀ ହୋଇ ରହିବ । 
ତାପରେ ବଶ୍ତ ଚୁମ୍ମକଟିତୂ ଯେଚେଅର ଘୂରାଇ ଦେରେ ମଧ୍ୟ୍ୟ 
ତାହାର ସେହି ନିହିଷ୍ଠ ହଥାନ୍ତଦୁୟ ପୂର୍ବପରି ଉତର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିବ । 
ଏହାର ଯେଉି ପାର ରଭର ଦିଗ ଦେଖା ଏ ଚାକୁ ଇରର ମେରୁ (North Pole) 
ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଥିବା ଫ୍ରାଚ୍ତକୁ ଦକ୍ଷିଣ ନେ Pole) 
କୁହାଯାଏ । ଏ 


9 3 
ଚୁମ୍ମଜର ଦୂଇ ଚୁତ୍ଘକୀୟ ମେର୍ଭ ଦିନ୍ଦୁଜୁ ଯୋଗ କରୁଥିବା ସରଚରେ କୁ 
ଚୂମ୍ଭକୀଯ ଅକ୍ଷ (Mଃଥ୯ Ax) ଚୁହାଯାଏ । ଏହି ଦୁଇ ବିନ୍ଦୁ 
ବ୍ୟବଧାନ ଦୂରତାକୁ ଚୂମ୍ଭକୀୟ ଝଦଦର୍ଘଯ ୯ Maଃnଣ୯ Length) କୁହାଯାଏ ¦ 
ଏହି ଦୂରତା ବା ଦୈର୍ଘ୍ୟ, କ୍ୟାମିତିକ ଦୈର୍ୟ୍ୟ ୯ Geometrical Length)ର 


ପ୍ରାୟ 85 ଶତାଂଶ । \ 


ସ୍ତ 
o 
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ଚୃମ୍ବକର ଆକର୍ଷଣ ଓ ଵକର୍ଣଣର ନମ (Laws of Magnetic 
Attraction & Repulsion) 


ପରୀକ୍ଷା ୬ : (କ) ଗୋଟିଏ ସୂଚୀ ଚୁନ୍ଭକକୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସହିତ ଟେବୃଲ ରପରେ 
ରଖ । ଚୂମ୍ମକଟି ସ୍ଥିର ଅବସ୍ଥାରେ ରଭର-ଦକ୍ଷିଣ ନିର୍ଦେଶ କରିବ । ବର୍ଭମାନ 
ଗୋଟିଏ ଦଶ୍ଡ ଚୁˆ୍ମକ ନିଅ ଏବଂ ତାହାର ଭତ୍ତର ମେର୍ୃଵୂ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୂଚୀ 
ଚୁମ୍ମକର ଉତ୍ତର ମେର ଆଡ଼ଜୂ ଆଣ ! ଦେଖିବ, ତାହା ଯେତେ ନିକଟଜୁ ଆସୁଛି, 
ସୂଚୀ ଚୂଘକର ଭରର ମେର ହଲ୍‌ଚର୍‌ ହୋଇ ସେତେ ଦୂରକୁ ଘୂଞ୍ପି ଯାଉଛି ଅର୍ଥାତ୍‌ 
ସୂଚୀ ଚୂମ୍ମକଟି ଦଶ୍ତ ଚୂମ୍ମକଦ୍ଧାରୀ ବିକର୍ଷିତ ହେବ ! 


(ଖ) ଦଶ ଚୁମ୍ମକଟିକୂ ପୂଣି ଦୂରଜୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ଆଣ । ଦେଖିବ, ସୂଚୀ ଚୁମ୍ଭକ 
ପୂଣି ପୂର୍ବପରି ସିର ହୋଇ ରହିବ ! ଏଥର ଦଶ୍ଡ ଚୂମ୍ମକର ଦକ୍ଷିଣ ମେର୍ୃକ୍ଧ ଧୀରେ 
ଧୀରେ ସୂଚୀ ଚୂମ୍ମଇର ରରର ମେର୍ଧ 
ନିଜଟକୂ ଆଣିଲେ, ସୂଚୀ ଚୂମ୍ମକର A 
ଭତ୍ତର ମେରୁ ଆକଷିତ ହେବ | ଏପରି $ 
ଦୂରତା ଯେଚେ କମିବ, ଚୁମ୍ଭକ 
ଦୂଇଟିର ପରସ୍ପର ପ୍ତଚି ଆକର୍ଷଣ ସେତେ 
ଶ୍ତିଶାଜୀ ହେବ । ପୂଣି ଦଶ୍ ଚୁମ୍ମକର $ 
ଦକ୍ଷିଣ ମେଚ୍ଧ ସ୍ୟ ଚୁମ୍ମଭକର ଦକ୍ଷିଣ 
ମେର୍ମ ନିକଟନ୍‌ ଥଣିଲେ ଜଣ ହେଉଛି ଲକ୍ଷୟ କର । ତାହା ବିକର୍ଷଣ 
କଗଲନ । 


N 


ଏଥିର୍ସ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ଚୂମ୍ମକର ସମମେର୍ ପରସ୍ପରକୂ ବିଜର୍ଷଣ କରେ 
ଏବଂ ବିଷମମେର୍ୁ ପରସ୍ତରକୂ ଆକର୍ଷଣ !ରେ । 


ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ଚୁମ୍ମକକୁ କାଠ ଶ୍ଟ୍ରାଶ୍ଡତରେ ଝୁଇଇ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦଣ୍ଡ ଚୁମକ 
ଦ୍ଵାରା ଭପରୋଃ ପରୀକ୍ଷାମାନ କରି ଦେଖ । 
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ପରୀକ୍ଷା ୭ : ଗୋଟିଏ ଦଞ ଚୂମ୍ଭକଳୁ ଯଦି କୌଣସି ଉପାଯରେ ଦୂଇ ଖଶ୍ଚ 
କରି ଘର୍ଗି ଦିଆଯାଏ, ତାହାହେଲେ ପତ୍ୟେକ୍ର ଖଶ୍ି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଚୂମ୍ଭମଜରେ 


Po I 
ଏ 
MENG taNG 


i 


ପରିଣତ ହେବ । ଏପରି ଯେତେ ଖଶ୍ଡ କଲେ ସୂବ୍ଧା ସଚ୍ୟେକ ଖଣ୍ତ ଗୋଟିଏ ସୃତନ୍ତ 
ଚୁମ୍ମକରେ ପରିଣତ ହେବ । ବଡ଼ ଚୁ୍ମକଟି ଛୋଟ ଦୂଇ ଖଣ୍ତ ଚୂମ୍ମକରେ ଦିତଭ୍ତ 
ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଘଚ୍ୟେକ ଛୋଟ ଖଶ୍ତର ମେର୍ସ ବଡ଼ ଚୂମ୍ମକର ମେର୍ଧ ଚୁଲ୍ୟ 


ହେବା ଦେଖାଯାଏ । 
ସାରାଂଶ ~\ 


ଏ 
¿ ୯୯) ଲୁହା, ନିଢେଲ ଓ ଜଢୋବାଲଟ ବା ସେଗୁଡ଼ିକର ମିଶଣ ଠନ 
ଆକର୍ଷଣ କରିଦା ଚୁତ୍ସକର ଧର୍ମ | ଚେଣୁ ଏହି ପଦାର୍ଥଗୁତ଼ିକୁ ଚୁˆ୍ମକୀଯ 
Magnetic Substance) ବହାଯାଏ | 


ଏ 
`: 


¥, 


(୨) ଦଶ ଚୁନାକକୁ କାଠ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ସୂଚାଦ୍ଵାରା ଝୂଇଲ-ରଖିଲେ ବା ସୂଚୀ 
ଚୁମ୍ଭକକୁ ରଖିଲେ ଏଗୂତ଼ିଜର ଦୂଲଟି ନିହିଷ୍ଠ ଭାତ୍ତ ସର୍ବଦା ଉରଉ୍‌ ଓ ଦକ୍ଷିଣ ହୋଇ 
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ରହେ | ଏହା ଚୁମ୍ମକର ଏକ ପ୍ରଧାନ ଗୁଣ । ଘୋଡ଼ାନାଇ ଚୂମ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 
. Ld 
ଅବଶ୍ଯ ଏପରି ହୁଏ ନାହିଁ । 
(୩୨ ଚୂମକର ଆକର୍ଷଣ ବା ବିକର୍ଷଣ ଶର୍ତି ଦୂର ପାତ୍ତରେ ଅର୍ଧକ ଏବଂ 
ମଧ୍ୟ ଯଥଳରେ ପ୍ରାୟ ନ ଆଏ । ଚୁମ୍ମକର ଆକର୍ଷଣ ବା ବିକର୍ଷଣ କେଦ୍ଦ୍ରନୁ 
ମେର୍ର ଜୁହାଯାଏ । 


(୪୬ ଦୂଇଟି ଚୂମଜର ସମମେରୁ ନିକଟବରରୀ ହେରେ ପରସ୍ପରଳୁ ବିକର୍ଷଣ 
ଓ ବିଷମମେର୍ଧ ପରସ୍ତରକୂ ଆକର୍ଷଣ କରେ । 
୫) ଚୂମ୍ଭକକୁ ଦୂର ବା ତଚୋଧୈକ ଖଣ୍ଡରେ ଗସରେ ପ୍ତ୍ୟେଜ ଖଶ୍ତ ଗୋଟିଏ 
ସ୍ବଚନ୍ତ୍ ଚୂମ୍ମକରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ଏହା ଚୁମ୍ମକର ବିଶେଷ ଗୁଣ । 
ଚ୍ମ୍ବକୀସ୍ତ୍‌ କ୍ଷେଭ୍ (Magnetic Field) 


ଚୁମ୍ମକଟିଏ ରଖିଲେ ତାହାର ଗ୍ରିପଟୋଚୂମଜକର ସବ ଅନୁୂରୂତ ହୁଏ ।' 
ଚୁମ୍ମକର ପବ ଯ଼େରି ଅଞ୍ଚଳରେ ପଡ଼େ, ସେଠାରେ ଚୂମକ କ୍ଷେହ ଅଛି ବୋଲିଂ 
କୁହାଯାଏ । 
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ପରୀକ୍ଷା : ଟେବୁଲ ଉପରେ ଖହ୍ଥିଏ ଧଳା କାଗଳ ରଖି ତାହାର ମଧୟ 
ସ୍ଥଳରେ ଗୋଟିଏ ଶଭ୍ରିଶାଜୀ ଦଞ୍ଡ ଚୂୁମ୍ମକ ରଖ | ସେହି ଚୂମ୍ମକ ନିକଟକୁ ଗୋଟିଏ 
ସୂଚୀ ଚୁମମକ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଣ; ଦେଖିବ ସୂଚୀ ଚୂମକଟି ହଇଚଲ ହେଉଛି ଏବଂ 
ଚୂତ୍ମକର ଗୁଣ ଅନୁଯାୟୀ ଏହାର କଣ୍ଟାଟି ମଧ୍ୟ ଦିଗ ପରିବର୍ଭନ କରି ଆକର୍ଷିତ 
ବା ବିକର୍ଷିତ ହେଉଛି; କିରୁ ଏହାକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ଚୂମ୍ମବଠାର୍ତ ଅନେକ: 
ଦୃରକୂ ନେଲେ ଆଉ ଏହା ଭପରେ ଚୁମ୍ମକର ପ୍ତଚ୍ଗବ ପଡ଼ିଡ଼ ନାହିଁ । 


ଗୋଟିଏ ଚୂତ୍ମକର ଗ୍ରରିପଟରେ କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଅନ୍ୟ ଚୁତ୍ସକ ବା 
ଚୂ୍ମକୀୟ ପଦାର୍ଥ ରଖିଲେ ତାହା ଭପରେ ଚୂମ୍ମକର ପ୍୍ଭବ୍‌ ପଢ଼େ । ଏହି ଗବ 


ଯେଚେଦୂର ପର୍ଯନ୍ତ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ସେହି କ୍ଷେଡ୍ରକୃ ଚୂ୍ମକୀୟ କ୍ଷେତ୍ର 
(Magnetic Field) କୁହାଯାଏ । 


ପରୀକ୍ଷା : ଟେବୁଲ ଭପରେ ଖହିଏ ଧଳା କାଗଳ ରଖ ଏବଂ ଚା'ର ଠିକ୍‌ 
ମଧ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଗୋଟିଏ ଶଳ୍ଥିଶାଳୀ ଦଶ୍ଡ ଚୁମକ ରଖ ! କାଗଜରେ ଏହି ଚୂମ୍ମକର 
ଅଦସ୍ଥାନ ପେନ୍‌ସିଇରେ ଗାର ଟାଣି ଚହ୍ନିତ କର | ଖଶ୍ିଏ ଆଯତାକାର କାଟ 
ଖୋ ଳଦ୍ବାରା ଏହି ଚୂମ୍ମକନୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖ । ଏହା ପରେ କିଛି ଭୂହାଗୁ୍ଡ ଆଣି 
ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାକୁ କାଗବ ଗପରେ ଛିଞିଦିଅ। କାଗଜବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ 
ଠୂକାଅ, ଦେଖିବ ଏହି ଲ୍ୂହାଗୁଣ୍ଡରୁଡ଼ିର୍କ ହଲ୍‌ଚଲ୍‌ ହୋଇ ଧରୁ ଧୀରେ ଏକଂ 
ନିହିଷ୍ଟ ଘକାରେ ସଜାଡ଼ି ହୋଇଯିବ । ତା ଫଳରେ କେତେ ର ରେଖା 
ସୃଷ୍ଟି ହେବ । ଏହା କାହିଁକି ଘଟିଗ ? ଇୁହାଗୁଶ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କୀୟ 
କ୍ଷେହରେ ଥିବା ହେଚୂ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚୂମ୍ମକଜୀୟ ଘଯେରଣ ଯୋଗୁଁ ପରସ୍ପରଜୁ ଆୟ 
ଓ ବିକର୍ଷଣ କରି ସ୍ତ ହୋଇ ରହିଲ୍ଭ NN 


ଚମ୍ବ୍‌କୀସ୍ତ୍‌ ଵଳ୍ତରଖା 
ଚୁ୍ମକୀୟ କ୍ଷେହ୍ତରେ ଇୁହାଗୁଣ୍ତଗୁତ଼ିକ ଯେଉି ଅର୍ବିବ୍‌ର ରେଖାରେ ସର୍ଚ ଚ 
ହୋଇ ରହେ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ““ଚୁଞକୀୟ ବଜ ରେଖା” କୁହାଯାଏ । ଏହି ବଳରେଖା 
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'ଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ ଚୁମକର ଉତ୍ତୟ ମେଚ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ବିସ୍ଥତ | 
ସୂଚରାଂ ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ିରକୁ ଛ୍ଷେଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ । ସେହି ରେଖାଗୁଡ଼ିକୁ 
ଅନୁସରଣ କରି କାଗଜଚରେ ଅଙ୍କନ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରେ । 


ଦଣ୍ଡ ଚୁମମକର ଅବସ୍ଥାନ ପରିବର୍ରନଦ୍ଵାରା ଚୁˆ୍ମକୀଯ କ୍ଷେଭ୍ର ଓ ବଜରେଖା- 
ଗୁଡ଼ିକର ଅବସ୍ଥାନ ୬ ଦିଗ ପରିବର୍ଭନ ଘଟେ; ନିମ୍ପରେ ଚାହାର କେଚୋଟି ଟିଭ 
:ପଦାନ କରାଗଇୀ ! 
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୮ (୧) ଦଣ୍ଡ ଚୂମ୍ମକଟିର ଭରର ମେର ଭରର ଦିଗରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମେର 
ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୂ ରହିଲେ ଯେପରି ଦେଖାଯାଏ । * 


¢ 


(୨୬ ଚୃସକର ରରର ମେବ୍ଧ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମେନ୍ସ ରରର 
ଦିଗରେ ରହିଛି :¬ 
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( ୩) ଚୂମ୍ମକର ଭରର ମେନର୍ଧ ପୂର୍ବ ବା ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ରହିଛି । ଏଥିରୁ ଆମେ 
ଜାଣିବୁ, ଚୁମ୍ମକର ଅବସ୍ଥାନଗତ ପରିବର୍ଭନ ଯୋଗୁଁ ତାହାର ଚମ୍ମକୀୟ କ୍ଷେଡ୍ର 


ଓ ବଳରେଖାର ଆକୃତି ମଧ୍ୟ ପରିବରିତ ହୁଏ । ଏ 
IN 
ପଥ୍ୁବୀ ତରଗାଵିଏ ଚୁମ୍ବକ 
ତୂମେ ଜାଣ, ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଦଶ୍ଡ ଚୂୁ୍ମକଚୁ ଗୋଟିଏ ସୂଚାଦ୍ଧାରା 


ଝୁଢଇ ଦିଆଯାଏ, ତାହେଲେ ତାହାର ଗୋଟିଏ ନିଦିଷ୍ଠ ପ୍ରାଉ୍ତ ବୁଦା ପୃଥିବୀର 
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'ଭରର ଦିଗକୁ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଘଥାନ୍ତ ପୃଥିବୀର ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ରହେ । ଏଥିର ଜଣାଯାଏ 
ଯେ ଆମ ପ୍ଥିବୀ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ପ୍କାଶ୍ଡ ଚୁମ୍ମକ ପରି ବ୍ୟବହାର କରେ ଓ 
ସାଧାରଣ ଚୂମ୍ମକ ପରି ପୃଥିବୀର ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ଚୃୂମ୍ମକୀଯ ମେର୍ଗ ଆଏ | ତେଣୁ 


ପୁଥିରୂମି ଚତୁଦଦିଗରେ ଗୋଟିଏ ଚୁମ୍ମକୀଯ କ୍ଷେତ ରହିଆଏ । ବୈଜ୍ଞାନିକ 
ପଥାୀକ୍ଷାରୁ ଜଣୀଯାଏ ଯେ ଗୃଟୁମକର ଦକ୍ଷିଣ ମେରୂ ପୃଥିବୀର ଭୌଗୋଳିକ 
ଭରର ମେଭ୍ଗ ନିକଟରେ ଏବଂ ତାହାର ଭର୍ତର ମେର୍ଧ ପ୍ଥିବୀର ଭୌଗୋଳିକ 
ଦକ୍ଷିଣ ମେର୍ତ ନିକ ଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ! ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଚୂମ୍ମକର ଭରତର ମେର ସର୍ବଦା 
ଭରର ଦିଗକୁ ର୍‌ୃଢିବାଦ୍ଧାରା ବୁଝାଯାଏ ଯେ ର୍‌-ଚୂମ୍ମକର ଦକ୍ଷିଣ ମେର୍ଧ ପୃଥିବୀ 
ପୃଷ୍ଠରେ ଥିବା ବୂମ୍ମକର ଭରର ମେର୍ଧଜୂ ଆକଣର୍ଷ କରେ । 
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ରୂ-ଚମ୍ମକୀୟ ମେରୁ ଦୟ, ପ୍ଥିବୀର ଭୌ ଗୋ ଳିଜମେର୍ପ ଦୂଇଟିଠାରୁ ସାମ୍ଭାନ୍ୟ 
ଦୂରରେ ରହିଆଏ । ପୃଥିବୀର ଚୁର୍ମକତ୍‌ ଏକ ଚୁମ୍ଭକଦଶ୍ତର ଚୁମ୍ମକଚ୍ନ ସଙ୍ଗେ 
ସମାନ ବୋଲି କଳ୍ପନା କରି, ଚିତ୍ରରେ ଦେଖାଇ ଦିଆଯାଇଛି (ଚିଭଦେଖ) ! ଏହି 
ଚୁମ୍ମକୀୟଯ ମେର୍ଧଗୁତ଼ିକର ସ୍ଥିତି ଚୁମ୍ମକୀଯ କଂପାସ ସାହାଯ୍ୟରେ ସଠିକ ଉବରେ 
ନିର୍ଶୟଯ କରାଯାଇପାରେ । 
ନାବିକ କାସ (Navigator's Compass) . 

ପ୍ଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଦିଗ ନିର୍ଶୟ କରିବା ଚୁମ୍ମକର ଏଚ ଗୁଣ । ଏହି ଟୁଣ ନାବିକ 
ଜଂପାସରେ ହଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ ! ଜଳପଥରେ ଯିବା ସମଯରେ ଯେପରି 
ଡିଗ୍ ଭୁମରେ ନ ପଡ଼ତ୍ରି ଏବଂ ସଠିକ ଦିଗ ନିର୍ଶୟ କଟିଂ ଗନ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି 
ପାରନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ନାବିକମାନେ ଏହା ବ୍ଯବହାର କରତ୍ତି । ତେଣୁ ଏହାକୁ 
ନାଦିକ କଂପାସ ବା ନୌଡିଗ୍‌ଦର୍ଶୀ ଯତ୍ତ କୁହାଯାଏ । 


ନାବିକ କଂପାସଟି ଦେଖିବାଜୂ ସାଧାରଣ ସୂଚୀ ଚୂମ୍ଭକ ଯ଼ିରି, କିରୁ ତାହା 
ଆକାରରେ ବଢ଼ ଓ ତହିଁରେ କେତେକ ଯାନତ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥା“ । 
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ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ବଡ଼ ଓ ଚେପ୍ଟା ସୂଚୀ ଚୁମ୍ମକ ଖଞ୍ଜା ଯାଇଥାଏ । 
ଏହି ଚୂମ୍ମକର ଠିକ୍‌ ଗରକେନଧ୍ତରେ ଗୋଟିଏ ଏଗେଟ୍‌ (Aa) ପଥରର 
ଟୋପି ୯୯୫) ଥାଏ ! ଗୋଟିଏ ମୁନିଆ କଣ୍ଟା ରପରେ ଏହି ଟୋପିଟି ରହିବା 
ଫଳରେ ସୂଚୀ ଚୂମ୍ମକଟି ସୃଜନ୍ଦରେ କଣ୍ଟାର ଗ୍ରରିପାଖେ ଘୂରିପାରେ । ସୂଚୀ 
ଚୁମ୍ମକ ଭପରେ ଗୋଟିଏ ଚକତି କାଡ଼ ଏପରି ଗବରେ ରଖା ହୋଇଥାଏ ଯେ 
ସୂଚୀ ଚୁମ୍ମକର କେନ୍ଦ୍ର ଏହି ଚକତିର କେନ୍ଦ୍ର ଏକ ବିନ୍ଦୁରେ ରହିବ ଓ ଚୂମ୍ମକ ସହିତ 
ଚକତି ମଧ୍ୟ ଘୂରି ପାରିବ ! 


ଚକତିରେ ଭର୍ତର-ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପୂର୍ବ ପଝ୍ିମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦିଗଗୁଡ଼ିକ 
ଚିହ୍ନିତ ଥାଏ । ଚକତିର ଚିହ୍ନିତ ରରତର ଦିଗ ଚୂମ୍ମକର ରରର ମେର୍ସ ସହିତ 
ମିଷିରହେ । ଏହା କାଡ଼ୀ ସହ ଗୋଟିଏ ଅଚୂମ୍ମକୀୟ ପଦାର୍ଥ ନିମିତ ଗୋଳ୍ମକାର 
ଗିନାଂ ପରି କାଚ ଘୋଡ଼ଣି ଥିବା ବାକ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ରହେ | 


ଏହି ବାକ୍‌ସଟି ଜାହାଜର ସମ୍ମୁଖ୍ଗଗରେ ରଖାଯାଏ ! ତା ନିକଟରେ 
କୌଣସି ଚୂମ୍ମକୀୟ ପଦାର୍ଥ ରଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଚେଣୁ କଂପାସ ଉପରେ ଅନ୍ୟ 
ଢୌଣସି ପ୍ଗବ ପଡ଼େ ନାହିଁ । 


ଆଘାତରେ ଆମେ ଛିତ ହେବା ଫଳରେ ଏହାର ଚୁମ୍ମକଟି ଯେପରି ସମୂଦ ପରନ 
ସହିତ ସମାର ରହି ସଠିକ୍‌ ଉବରେ ଦିଗ ନିର୍ଶୟ କରିପାରିବ, ଚାହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା 
ହୋଇଥାଏ । ¢ tT 
pe 

୍ଟମ୍ବକର ଅଣବକ ତ୍ତ ° 

ଖସ୍ତିଏ ଦଶ୍ତ ଚୂମ୍ମକକୁ ଦୂଇ ଦା ତତୋଧିକ ଖଣ୍ଡରେ ବିଉତ୍ତ କଲେ g୍ଥତ୍ୟେକ 
ଖଷ୍ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପୃଥକ୍‌ ଚୁମମକରେ ପରିଣତ ହୁଏ ; ଯଦି ଚୂମମକଟିକୁ ବହୁ 
ସଂଖ୍ୟକ କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଂଶରେ ବିତ୍ତ୍ତ କରାଯାଏ, ତା'ହେଲେ ପg୍ତ୍ୟେକ କ୍ଷଦ ଅଂଶ 


ଡାହାଜ 5 ସମଯରେ କଂପ୍ପାସଟି ହଲଚଲ ହୁଏ ଏବଂ ଚରଙସର 
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ଗୋଟିଏ ଚୁତ୍ମକରେ ପରିଣତ ହେବ ଏବଂ ଡାହାର ଉଭୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ଦୁଇଟି 
ନି ପରୀତ ମେର ସୃଷ୍ଟହେବ ! କେବଳ" ମାତ୍ତ ଗୋଟିଏ ମେର୍ମବିଶିଷ୍ଠ କୋଣସି 
ଚୂମ୍ଭକ ପ୍ତସ୍ତୁଚ କରିବା ଅସମ୍ଭବ । ଏପରିକି ଚୁମ୍ମକର ଅଣୁଗତ଼ିକର ମଧ୍ୟ ଦୂଇଟି 
ଲେଖାଏ ମେରୁ ଥାଏ । 


ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୁହାର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଶଙ୍ଖ ଜିତ ବା ସର୍ଜ ତ ଘବରେ ନ 
ଆଏ କିନ୍ତ ସେହି ଲୁହାକୁ ଯଦି ଚୂୁମ୍ଭକଦ୍ଲାରା ଘର୍ଣ ଦରାଯାଏ, ତାହାହେଲେ 
ଛୁହାଟି ଚୂମ୍ମକରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଅର୍ଥାତ୍‌ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ଚୁମ୍ଭକଟିର 


CA Soc oc ol ©o on 
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ଅଣୁୂଗୁଡ଼ିକ ଶଙ୍ଖ ଳିତ ଗବରେ ଗୋଟିଏ ଦିଗରେ ସର୍ବ ତ ହୋଇ ରହେ । ଏହାକୁ ହିଁ 
ଚୁମ୍ମକର ଆଣବିକ ଚର୍‌ (Molecular theory of Magnetism) 
କୃହାଯାଏ । ଏହି ତର୍ତ୍‌ ସର୍ବ ପ୍ଥଥମେ ଞତେବର Wb) ଓ ରରରଙ୍ଗ 
(Ewing) ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ଏପରି ଅଣୁ ଚୁମ୍ଭକଗରକ଼ିକୁ 
୍ବ୍ଟରର ମୌଜିକ ୯ eb" me!) ବା ଅଣୁଂଚୁମ୍ଭକ କହାଯାଏ । 
ଉପରେ ପଦର ଚିତ୍ରରେ ଲୁହାର 'ଅଣୂଗୁଡ଼ିକ ବିଶୃଝଳଚିନ ,ଗବରେ ରହିଛି, 
ଏହାଢ଼ ଚୁମ୍ମକରେ ପରିଣତ କରିବା ପରେ ଏହାର ଅଣୁ-ଚୁଟ ଗୁଡି ତ଼ିକ ଏକ 
ଶବର ବରେ ସଳ୍ପ ତ ହ୍ଲୋଇ ରହିଛି । 


” ଏହ 6 ବର-ଇଉରସଙ୍ଗଦ୍ଵାରା ସ୍ରତିପାଦିଚ ଚୂମ୍ମକର ଆଣବିକ ତରୃଦ୍ଧା୍ଃ 
ଚୁମ୍ମକର ନାନା ପ୍ରକାର ସାଧାରଣ ,ଗୁଣ ସହଜରେ ବୃଝୈଲ ହେବ । 


ସାରାଂଶ " 


ଚୁୂତ୍ମକ, ସାଧାରଣତଃ ଲୁହା, ନିକେଇ ଓ କୋବାଇ୍‌ଟ ଟା ଏମାନଙ୍କର 
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ଏଇୟକୁ ଆକର୍ଷଣ କରେ । ଏଗୁଚ଼ିକୁ ଚୁମ୍ମକୀୟ ପଦାର୍ଥ କହାଯାଏ । ଏସ୍କାର 
ଆକର୍ଷଣ ଗ୍ରଣକୁ ଚୁମ୍ମକଚଵ କୁହାଯାଏ । “ 


ଚୂୁମ୍ମକ ଦୁର ପ୍ରକାର ଯଥା :¬ 


(୧) ପାକ୍ତିକ ଚୂମକ 
୯୨) କୃତିମ ଚୁନ୍ମକ 


#ସେତ୍‌ ଷ୍ଟୋନ୍‌” ପାକ୍ତିକ ଚମକ । ଚୂମ୍ମକର ଦୂରଟି ମେରୁଆାଏ, ଏହାର ଯେଉି 
ଘାତ ଭତ୍ତର ଦିଗକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରେ ତାକୁ ଉତ୍ତର ମେର୍ପ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପ୍ରାର୍ତଟିକୁ 
ଦକ୍ଷିଣ ମେର୍ର କୂହାଯାଏ । ମେର୍ତ ଦୁଇଟି ଅଇଗା ହୋଇ ଚୂମ୍ଭକର ଦୂର ପ୍ରାନ୍ତ 
ଆଡ଼କୁ ଆଏ । 


ଚୁମ୍ମକୀୟ ମେର୍ର ଦୁଇଟିକୁ ଯୋଗ କରଥିବା ସରଳରେଖାବୁ ଚୁମ୍ମକୀୟ 
ଦୈର୍ଘ୍ୟ କୁହାଯାଏ । ଏହା ଚୂମ୍ମକର ନ୍ୟାମିତିକ ଦୈର୍ଘ୍ଯର ଘ୍ରାୟ 85 ଶତାଂଶ । 
ଚୂମ୍ମକୀଯ ସମମେର୍ୁ ମଧ୍ୟରେ ବିକର୍ଷଣ ଏବଂ ବିଷମମେରୁ ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ 
ଦେଖାଯାଏ । 


ଚୂମ୍ଭକକୁ ଦୁଇ ବା ଚତୋଫଧୈକ ଖଣ୍ଡରେ ତାରି ଲେ, ଘତ୍ୟେକ ଖସ୍ତ ଗୋଡିଏ 
ଗୋଟିଏ ପୂଅକ୍‌  ଛମିକରେ ପରିଣତ ହୁଏ । 


ଚୁମ୍ପଳ୍ଦ ପବ ଯେଉଁ କ୍ଷେଜ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ, ସହି = 
ଚୁଭକଧି କ୍ଷେହ କୁହାଯାଏ । 


0 


ଚୂମ୍ମକର କ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ କିଛି ଲୁହାଗୁଣ୍ଡ ଛିଥଚିଲେ ଏଗୁଡ଼ିକ ଧରାରେ 
ସଜ୍ଜଚ ହୋଇ ରହେ | ସେହି ବଢ୍ରରେଖାଗୂଡ଼ିକୁ “ବଳ ରଖା” କୁହାଯାଏ | 
ଏହି ବଳରେଖାଗୁଟିକ ମୂ ଛଡ ବକ୍ରରେଖା । ଏଗୁଟ୍ିକ ପରସ୍ପରକୁ ଛେଦନ 
କରତ୍ରି ନାହିଁ। 
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ପୂଥିବୀ ଗୋଟିଏ ବଢ଼ ଚୂମ୍ମକ ପରି ବ୍ୟବହାର୍‌ କରେ ! ତେଣୁ ପଥିବୀର୍ର 
ଗ୍ବରି ପଟରେ ଏକ ଚୁମ୍ବକୀୟ କ୍ଷେତ ରହିଛି । ଭୁଚୂମଭକୀଯ ମେର୍ଦୃଯ ପୃଥିବୀରେ 
ଭୌଗୋଳିକ ମେର୍ଧ ଦୁଇଟିଠାର ସାମାନ୍ଯ ଦୂରରେ ଆଏ । 


ନାବିକ କଂପାସ ଦେଖିବାକୁ ସାଧାରଣ ଚୂକ ସୂଚୀ ପରି ! ଏଥିରେ 
ସୂଚୀ ଚୁମ୍ବକ ତଳେ ଏକ ଗୋଇ ଚକତିରେ 360° ଅଙ୍କିଚ ଆଏ । ଏହାକୁ 
ନାବିକମାନେ ଦିଗ ନିର୍ଶୟ କରିବା ପାଇି ବ୍ଯବହାର କରନ୍ତି । ତେଣୁ 
ଏହାକୂ ନାବିକ ଜଂପାସ କୃହାଯାଏ । 


ସାଧାରଣ ଲୁହାଖ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଲୌହ ଅଣୁଗୁଡ଼ିଜଂ ସଜ ତ ଓ ଶୃଙ୍ଖକିତ 
ଅବସ୍ଥାରେ ନ ଆଏ କିନ୍ତ ତାକୁ ଚୂ୍ମକରେ ପରିଣତ କଲେ ତା'ର ଅଣୁୂଗୁଳ଼ିକ 
ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋର ସର୍ଜ୍ ତ ହୋଇ ରହେ ! ଏ କ୍ଷେତରେ ପ୍ରଚ୍ୟେକ ଅଣୁ ଗୋଟିଏ 
ଗୋଟିଏ ଚୁମକ ପରି ଜା୍ଯା କରେ | ଏହାଜୁ ଚୁମ୍ମକର ଆଣବିକ ତ୍ତ କୁହାଯାଏ । 
ଏହି ତର୍ଵକୂ ଜର୍ମାନ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ୍‌ ବର ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ । 


ପ୍ତଣ୍ମାବଳୀ 
୧ ! ଚୂମ୍ମକର ସ୍ଥଧାନ ପ୍ତଧାନ ଧର୍ମଗୁତ଼ିକ କ'ଣ ? ଏହାର ଯେକୌଣସି ଦୁଇଟି ଯଧାନ ଧା 
ପର୍ରୀକ୍ଷ। ସହ ଲେଖ । . 


Ld 
୨ । ସଂକ୍ଷେପରେ ଉତ୍ତର ଲେଖ :¬ 
କେ) ' “ଚୂମକାପ୍ତ କ୍ଷେତ୍ର” କଯି ? 
(ଖ) ଚୁମ୍ଭକୀଯ ବଳରେଖା କଂଣ ? ଚୂମେ କିପରି ଚୂ୍ମକୀଯ ବଳରେଖା ତିୟ ପରୀ 


ଦ୍ଵାରା” ବର୍ଶନାଜର ? 


- 


୩ ¦! ଚମ୍ମକର ଅଣବିକ ଚତର୍ଵ କ'ଣ ଲେଖ ? 


୪। କେ) ତୁମଢ଼ୂ ଗୋଟିଏ ସାଧାରଣ ଲୁହା ଦଳ ଦିଆଯାଇଛି । ଏହା ` ଚମକ କି ନୂହେଁ' 
କିପରି ଢାଣିବ ? N 
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ଏଖ) ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ ଜାଠବାକ୍‌ସର ଅଭ୍ୟତ୍ତରରେ ଖଙ୍ଥିଏ ଚୂମ୍ମକଦ ଲୁଳ୍‌ କାୟିତ ଭାବରେ 
ରଖାଯାଇଛି ¦ ଚୂମୈ ବାକ୍ସ ଭିଚଁର ଟୁମମଭକର ଅବସ୍ଥାନ କିପରି ଜାଣିବ ? 


୫ । ନିମୁଲିଖିତ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଉଚ୍ଚିଗୃଡ଼ିକର ଡାହାଣ ପାଣ୍ୀରେ ଥିବା ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଭୁଲଥିଲେ 


$ 


‘୬ ଏବଂ ଠିକ ଥିଲେ ୩” ଲେଖ । 

୯କ) ଚୂମମକର ସମମେର୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଅଢର୍ଷଣ ହୁଏ — । 

(ଖ) ଅସାୟଯୀ ଚୂକ ସ୍ଥସ୍ୂଚ ପାରି ରସ୍ସାଚ ଲୁହା ସ୍ଯୋଜଚନ — | 

(ଗୋ) ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚୂମ୍ମକ ସସ୍ତୁତ କରିବାରେ ନରମ ନୂହା ଦରକାର ହୁଏ — ! 

(ଘ) ଚୂମଭକର ବଳରେଖାଗୁଢ଼ିବ ପରସ୍ପର କଦାପି ମିଳିତ ହୁଅତି ନାହିଁ ¬ | 

୯ହ) ଗୋଟିଏ ଚୂମମକକୁ ଦୂରଖଖ୍ତ କରି ଭାଜି ଦେଲେ ଏହାର ଚୂମ୍ଭକତ୍ଧ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ | 


† ସଠିକ ଭରର ବାଛି ତାହାଣ ପାଶ୍ବୀରେ ଥିବା ଦର୍ଗକ୍ଷେତ୍ରରେ (4⁄2 ଚିହୃ ଦିଅ ! 


(୧) ଚୁମକର ନିୟମାନୁଯାୟୀ : 


୯କ) ସମମେଭୁ ଓ ବିଷମମେର୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଢେ ବଳ ଅକର୍ଗଣ ପରିଲକ୍ଷତ ହୁଏ ! [୮] 
୯ଖ) ସମମେଭୁ ମଧ୍ୟରେ ଆଜର୍ଷଣ ଓ ବିଷ୍ମମେର୍ର ମଧ୍ୟରେ ବିକର୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ ! ୮] 
ଚା) ସମମେର୍ୁ ମଧ୍ୟରେ ବିଜର୍ଷଣ ଓ ବିଷମ ମେରୁ ମଧ୍ୟରେ ଅଵର୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ । ୮0> 
“(ଘ) ସମମେଭ୍ପ ଓ, ବିଷମମେଭ୍ ମଧ୍ୟରେ,ୁବିକର୍ଷଣ ଦେଖାଯାଏ । ୮] ° 


୨) ଗୋଟିଂ ' ଚମକୁ ଦୂର ଖଣ୍ଡ କଲେ a 


ଏକ).ହାର ଚୁମକତୃ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ । [9] 7 
ଏଖ) ତୂମମକର ଦଢ଼ ଅଂଶଟିର ଚୁମମକତ୍ଵ ରହେ ଓ ହୋଟ ଖଶ୍ଡଟିର ତୁମ୍ଭ ନଷ୍ଟ ହୁଏ " ୮] 
ଏଚା) ଛୋଟ ଅଂଶର ଚୂମ୍ଭକତୃ ଆଏ ଏବଂ ବଡ଼ ଅଂଷର ଚୁମ୍ଭକତ୍ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ! ୮] 
ଏଘ) ରଇଯ ଅଂଶ ଦୂଇଟି ପ୍ଅକ ପ୍ଥକ ଚୁମିଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ୮] 

ଏଥିମଧ୍ୟରୁ କେରି କଥା ଠିତ ? 


୭ । ନାବିକ କଂସର ଗଠନ ଓ ଢାର୍ିକାରିତା ବର୍ଶନ। କର । 
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୮ । ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦାଥିଗୁଡ଼ିକରୁ ଚେଭିଗୁଡ଼ିକ ଚୁମକୀଯ ତାହା ଲେଖ ¬ 


vo -” 
ଲୁହା, କାଠ, ଦମା, ନିକେଇ ଓ ଦସ୍ଥାର ମିଛ ଣ, ପ୍ାସଟି କସ, ଚମତ୍ମା, ସୁନା, ପିଇଚ,ୁ 
ଦ୍ତପ!, ଓ ନିଢେଲର ମିକ୍ଷଣ, ଢୋଦାଲ୍‌ଟ, ଢୋକାଇଟ ମିଛିତ ଧାତୁ, କଂସ 
ଷ୍ଟେନଲେସ୍‌ ଶ୍ଟିଇ, ଲୁହା ଓ ଢୋବାଇ୍‌ଟର ଏଇପ । 


Digitized by PPRACHIN, SOA 


. \ 
LN 
ଦ୍ଜି ଭୀସୟ୍ତ ଅଧାସ୍କ 
ରତଡ଼ନ୍ତ ଦା ବଦୁଏରୁ (ectricity) 


ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଏକ ଘକାର ଶକ୍ି । ବିଦ୍ୟୁତଶକ୍ତିକୁ ବିବିଧ ରପାୟଯରେ ଆସେକ, 
ତାପ, ଧୃନି ଓ ଚୂଘକୀଯ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାରରିତ କରାଯାଇଥାଏ । ଆଳିକାଲି 
'ବିବ୍ୟୁତ୍ଷଭ୍ତିର ବ୍ୟବହାର ବିଶେଷତଗବରେ ପ୍ସାର ସର କରିଛି । ବର୍ଭମାନ 
ଯୁଗରେ ଘାରେ ଘରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବ୍ଯବହୃତ ହେଉଥିବା ଦେଖାଯାଏ । ବିଦ୍ୟୁତ୍‌- 
ଦ୍ଧଵାରୀ ଆଇୁଅ ଜଚେ, ପଂଖା ଗୃରେ, ରନ୍ଧନ 
କାର୍ଯା ହୁଏ, ଟ୍ରେନ, ଟାମ୍ରାତ଼ି ଏବଂ ସାନ ବଡ଼ 
କେତେ ପକାରର କଳ ଗ୍ାଲେ ।! ଦୃୂରଦୂରାତ୍ତର 
ଖବର ବିନିମୟ କରିବାରେ ଟେସିଗ୍ରାମ୍‌, 
ଟେଲିଫୋନ୍‌ ଓ ବେଚାରଯନ୍ତ୍ରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଶ୍ତି 
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଆମୋଦସ୍ତମୋଦ 
ଇଗି ହେଉଥିବା ସିନେମାକଳ, ରେଡ଼ିଓ, 
ଟେରିରିଜନ୍‌ ଇଚ୍ଯାଦିରେ ବିଦ୍ୟୁଚ୍ଶଭ୍ଥି 
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । 


ଦୁଇ ହଜାର ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ର୍ରୀକମାନେ 
ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏମ୍ବରଂ Amber) ସହିତ 
ପଶମଚୁ କିଛି ସମୟ ଘଷିଲେ, ଏହା ମଧ୍ଯରେ 
ଏକ ପ୍ତକାର ଶର୍ଡି ସଂଗ୍ରଳିତ “ହୁଏ ଏବଂ ଏନା 
ଟୁକ୍ୂରା କାରଜରଳି ଛୋଟ ହ୍ୋଟ ହାଲକା 
ଜିନିଷକୁ ୪ାକର୍ଷଣ କରେ ! ଏକଶତ ବର୍ଷ 
ପୂର୍ବେ ଆମେରିକାର ବିଖ୍ୟାତ ବୈଜ୍ଚାନିକ 
ବେନ୍ଜାମିନ୍‌ ଫ୍ରାଙ୍କଲିନ୍‌ (Benjamin 
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Franklin) ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ମେଘ ଦେହରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଜମି 
ରହିଥାଏ ! ଝଡ଼ ତୋଫାନ ସମଯରେ ମେଘ ଖଶ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର ଘଷିହୋଲ 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଜନ୍ମାତି । ଏହା ଫଳରେ ଝିଁଜୂଢି ଚମର୍ଖକ ଓ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଶୁରେ ଏବଂ 
ସମଯ ସମଯରେ ବତ୍ରପାତଦ୍ଵାରୀ ଗଛ ବା ଘର ଜଳିଯାଏ । 


ବିଦ୍ୟୁତ ଦୁଇ କାର-୧) ଘାର୍ଷଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବା ସ୍ଥିର ବିଦୟତ୍‌ (Frictional 
୦୮ Static Electricity), ୯୨) ଚଳ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ CCurrent Electricity) | 


ଘର୍ଷଣ ବିଦ୍ୟୁଚ୍‌କେତେକ ପଦାର୍ଥର ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଘର୍ଷଣ ହେଲେ 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଉତ୍ସନ୍ତ ହୁଏ । ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଉତ୍ାଦନକାରୀ ପଦାର୍ଥମାନଙ୍କରେ 
ଢାଟ, ଏମ୍ର, ମୂଦଜର, ଏବୋନାଇଟ୍‌ (ଠା), ଗାଟାପାରଗ୍ 
ରେଶମ, ପଶମ, ବିରାଡ଼ିଚମ ଇତ୍ଯାଦି ହଧାନ ! ନୂଖୁରା ମୁଶ୍ତରେ 
ଗା ଟାପାରଗୁ ପାନିଆଦ୍ଵାରା କିଛି ସମୟ ମୂଶ୍ତ କୂଶ୍ଡାର ପାନିଆଟିଜୁ କାଠଗୁୃଶ୍ଡ ବା 
ଟୁକୁରା କାଗଜ ଖହ୍ଚ ନିକଟରେ ଧରିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଟାଣି ହୋଇ ପାନିଆ ଦେହରେ 
ସରିଯାଏ । ଗୋଟିଏ କାଚ ଦଣ୍ଡକୁ ଖଣ୍ଡେ ରେଶମକନାଦ୍ଵାରା ଜିଛି ସମୟ 
ଘଷିବା ପରେ ବଶ୍ଡଟିଜକୂ ସେହିପରି କାଠଗୁଣ୍ଡ ବା ଟୁଚୂରା କାଗଚଖଣ୍ଡ ନିକଟରେ 
ଧରିରଖିରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କାଚଦ୍ତ ଆଡ଼କୁ ଟାଣିହେବାର ଦେଖାଯାଏ । ଏଣଥିର୍ର 
ଚ୍ୃଣାଯାଏ ଯେ କେତେକ ବିନିଷକୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ଯରେ ଘଷିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ 
ବେହରେ ଏକ ପକାର ଶସର୍ତି ଜାଟଂ ହଏ । ଏହି ଶଭ୍ତିକୁ ର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ କହାଯାଏ । 
କାରଣ ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଏକ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ସଂଗ୍ବଳିତ ହୁ ଏନାହିଁ । ସେହିପରି 
ଏମ୍ବାର, ଏବୋନାଇଟ୍‌ , ମୁଦଦିଆ ଜଇ ଦଣ୍ଡକୁ ରେଶମ, ପଶମ, ବିରାଡ଼ିଟମ 
ନପ୍ରର୍‌ତି ଦ୍ଵାରୀ' ଘଷିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଉତ୍ତନ୍ତ ହୁଏ ! 


» 
ପରୀକ୍ଷା :¬ ୯୧) ଗୋଟିଏ କାଟଦଶ୍ଡକୁ ସାମାନ୍ୟ ଗରମ କରି ଖଣ୍ଜେ 
ଶୁଖିଇ ରେଶମ କନାଦ୍ଧାରା କିଛି ସମଯ ଭଲଗବରେ ଘଷି ରେଶମ ସୃତାଦ୍ଵାରା 
ବାଛି ଷ୍ଟା୍ଡରେ ରୂସମାତ୍ତରାଳ କରି ଝୁଜଲ ରଖ । ଆଉ ଗୋଟିଏ କୀଟଦଞ୍ଚକୁ 
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ପର୍ବପରି ଘଷି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଝୁଲୁଥିବା କାଚଦ୍ଡ ନିକଟରେ ନେଇ ଧର ! ଦେଖିବ, 
ଝୁଲୁଥିବା କାଚଦଶ୍ତଟି ଦୃରକୂ ଘୁଞ୍ଚିଯିବ । 


(୨) ସେହିପରି ଗୋଟିଏ କରଦଣ୍ଡକୁ ପଶମ କନାଦ୍ଧୀରା ଘଷି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ 
ଝୁଇଅ । ଆଭ ଗୋଟିଏ ଜରଦଶ୍ଡକୂ ପୂର୍ବପରି ପଶମକନାଦ୍ଧଵାରୀ ଘଷି ଷ୍ଟାଶ୍ଡରେ 


ଝୁଲୁଥିବା ଦଶ୍ଚ ନିକଟନୁ ନେଇ ଧର ଦେଖିବ ଷ୍ଟାଶ୍ଡରେ ଝୁଲୁଥିବା ଦଶ୍ଡଟି ଦୂରକୁ 
ଘୁଞ୍ଚିଯିବ । 


(୩୬ ଗୋଟିଏ କାଚଦଶ୍ତକୂ ପୂର୍ବପରି ରେଶମ କନାଦ୍ଧାରା ଘଷି ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ 
ଝୁଗ୍ଅ ଏବଂ ଜରଦଶ୍ତବୂ ପଶମ କନାରେ ଘଷି ଝୁଲୁଥିବା କାଚ ଦଶ୍ତନିକଟରେ 


ଧର ୮ ଦେଖିବ ଦଶ୍ତଟି ଆଜ୍‌ଷ୍ଠ ହେବ । ଉପରୋଭ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରୁ ନଣାଗତର ଯେ 
ଚୁମ୍ବକ ପରି ବିଦ୍ୟୁତର ଦୁଇଟି ବିଶିଷ୍ଟ ଧର୍ମା ଅଛି ଯଥା :-ଯୁଭ୍ତାନ୍ଛକ (+୬ ଓ 
ବିଯୁକ୍ତାମକ(—) ! କାଚଦଞ୍ତକୁ ରେଶମକନାଦ୍ଵାରା ଘଷିଲେ ଯେସି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଜାତ 
ହୁଏ ତାହାକୁ ଯୁଭ୍ତାତ୍ସକ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବା ଯୁକ୍ତଗ୍ରକି କୁହାଯାଏ । ଜଭଦଶ୍ରନୁ ପଶମ 
କନାଦ୍ଵାରା ଘଷିଲେ ପେି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଜାତ ହୁଏ ତାହାକୁ ବିଯୁକ୍ତାଟ୍ସକ ଞ୍ଜ କୁହାଯାଏ ¢ 
ଅତଏବ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଗ୍ବଚିତ କାଚଦଶ୍ତ ଓ ଜରଦଶ୍ତର ଗୁଣ ପରସ୍ପରର ବିପରୀତ । 
ସମଧର୍ମୀ-ବିଦ୍ୟୁତ୍‌-ଗ୍ବଟିତ ବସ୍ତୁ ପରସ୍ପରକୁ ନିକର୍ଷଣ କରେ । କିନ୍ତ ବିପରୀତ- 
ଧର୍ମୀ ବିଦ୍ୟୁତ ଗ୍ଢଡିତ ବସ୍ତୁ ପରସ୍ତରକୂ ଆକର୍ଷଣ କରେ ! ରେଶମ କନାରେ ଘର୍ଷିତ' 
କାଚଦଶ୍ତରେ ଯେଉ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଜନ୍ଧେ ତାହାନୁ ଯୁକ୍ତାଚ୍ରକ (4+) ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଏବଂ 
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ପଶମକନାଦ୍ଵାରା ଘର୍ଷିତ ଜଉଦଶ୍ଡରେ ଜାତ ବିଦ୍ୟୁତ୍କୁ ବିଯୂକ୍ତାମଭକ(—) ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 
ବୂହାଯାଏ । ଯୁକ୍ତ ଓ ଯୁସ୍ତ ବା ବିଯୁସ୍ତ ଓ ବିଯୁକ୍ତ ଚାଳି ମଧ୍ୟରେ ବିକର୍ଷଣ ଏବଂ 
ଯୁକ୍ତ ଓ ବିଯୁକ୍ତ ଗ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଆକର୍ଷଣ ଘଟେ । 


€“ 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଯେତେବେଜେ ଏଡ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇ ଗ୍ବଢିତ 
ହୁଏ ତାହାଡ଼ୁ ଚଢ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ କୁହାଯାଏ । 


ଅରେ ଇଟାଲୀ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗାଲଇନି € Galvan! ) 
ଲୁଣପାଣିରେ ଥିବା ମୃତ ବେଙ୍ଗକୁ ଗୋଟିଏ ପିଭଳ ପଟା ଉପରେ ରଖି ଲୁହା- 


ଛ୍ରୀଦଵାରା କାଟିଗବେଳେ ବେଙ୍ଗର ମାଂସପେଶୀଗୁଡ଼ିକ ସଂଜୂଚିତ ହେବା 
ଦେଖିଲେ । ବହୁ ପରୀକ୍ଷା ପରେ ସେ ସିର କଲେ ଯେ ବେଙ୍ଗ ଦେହରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 
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ସଂଚାଳନ ହେବା ଯୋଗୁହିଁ ସେପରି ଘଟୁଛି । ତାହାକୁ ସେ ଜୈବ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ନାମ 
ଦେଲେ । କିନ୍ତ ଇଟାଲୀର ଆଉଜଣେ ବୈଜଞ୍ଚାନିକ ତେଇ୍‌ଟା € Volta 2 
ଅଧିକ ଗବେଷଣାଦ୍ଧାରା ସ୍ତମାଣ କଲେ ଯେ ଲବଣ ବା ଅମ୍ପ ମାଧ୍ୟମରେ 
ବିଭିନ୍ନ ଧାଚୂର ସଂଯୋଗ ଘଟିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ରତ୍ମ୍ଭ ହୁଏ | ସେ ପ୍ରଥମେ ବିଦ୍ୟୁତ- 
ସେଇ (Electric Ce!) ଭଭାବନ କରିଥିଲେ ! ତାଙ୍କ ନାମାନୁସାରେ ଏହି 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସେଇର ନାମ ରେଲ୍‌ଟୀଯ ସେଲ € Voltaic Cc!1) ରଖାଯାଇଛି ! 


ସରଳ ଡସତେଲଚୀସ୍କ ସେଲ (Simple voltaic cell) 


ଗୋଟିଏ କାଚପାତ୍ରରେ କିଛି ଇଙ୍ଭ ଗନ୍ଧକାମୁ ବା ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍‌ ଏସିଡ୍‌ 
€Dilute Sulphuric Acid) ନିଅ । ସେଥିରେ ଗୋଟିଏ ଦସ୍ତାଫଳକ 
ଓ ଗୋଟିଏ ତାମ୍ରଫ ଜକ ପରସ୍ତରଠାରୁ ଅଲଗାକରି ବୃଡ଼ାଇରଖ (ଚିତ ଦେଖ) | 
ସେଗୁଡ଼ିକର କିଛି ଅଂଶ ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍‌ ଏସିତ୍‌ ପରନର ଉପରକୁ ରହୁ । 
ଅମ୍ପ ବାହାରକୁ ଥିବା ଫଳକ ଦୃଯର ଅଂଶକୁ ଖଶ୍ିଏ ତମ୍ବାତାରଦ୍ଵାରୀ ସଂଯୋଗ 
କର ! ଏହି ତାରଜୂ ନେଇ ମୁଦ୍ତଗବରେ ଝୁଲୁଥିବା ଏକ ସୂଚୀ ଚୁମ୍ମକ ଭପରେ 
ଧରି ରଖ । ଦେଖିବ ଚୂମମକଟି ହଇ୍ଚଲ୍‌ ହେବ । ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଯିବ ଯେ 
ତାର ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଶଳ୍ତି ସଂର୍ବରିତ ହେଉଛି ଏବଂ ସେହି ଶକ୍ତିର 
ଘରବଯୋଗୁ ସୂଚୀ ଚୂୁମ୍ମକ ହଲ୍‌ଚଲ୍‌ ହେଉଛି । ଭେଇଟୀଯ ସେଇର ତଚାମ୍ରଫ ଳକରୁ 
ଦସ୍ତାଫଳକକୂ ବିଦ୍ୟତ୍‌ ଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ବାହିତ ହୁଏ । ସେଇ ଚିତରେ, 
ଗନ୍ଧକାମୃ ମଧ୍ୟରେ ବୃଡ଼ିଥିବ। ଅଂଶରେ ଦସ୍ତା! ଫଳକରୁ ତାସ୍ରଫ ଳକଳୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ସ୍ରୋତ 
ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ । ରଘୁଗନ୍ଧକାମ୍ପର ବାହାରେ ଥିବା ତାମ୍ରଫଳକର ଅଂଶକୁ 
ଯଭ୍ତାତୃକ୍ର ମେରୁ ୯ଅ୦ଃve Pole 4+) ବୂହାଯାଏ । ,ଦସ୍ତ। ଫଳକକୁ 
ବିଯୂଦ୍ତାମ୍‌କ ମେର୍ର କୁହାଯାଏ । ” 


ଶ୍ଚସାସ୍ଟ ନକ ସତତ ସ୍ପ (Chemical. Action) 


. ସେଇ ମଧ୍ୟରେ ଦସ୍ତା ବା ଚିଂକ୍‌ଫଳକ୍ର ଏବଂ ଇଘୂ ସଲ୍‌ଫ୍ୟୁରିକ୍‌ ଏସିଚ୍‌ର 
ସଂଯୋଗରେ ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟା ଘଟି ଚିଂକ ସଇଫେଟ୍‌, ଭଦଳାନ ଏବଂ 
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'ରାସାଯନିକ ଶକ୍ତି ଉତ୍ନ ହୁଏ । ଉତ୍ପନ୍ନ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଶକ୍ଥିରେ 
“ଭୁପାତ୍ତରିତ ହୁଏ । ଗନ୍ଧକାମ୍ପ ପରମାଶୂ ଭଦଢାନ ଓ ସଲଫେଟ ଆୟନରେ 
-ବିଭ ଭୁ ହୁଏ ! ଉଦଜାନ ଆୟନ ଯୁକ୍ତ ଗର ବହନ କରି ତାମ୍ରଫଳତ ଆଚ଼ଜୂ ଗତି 
-କରେ । ସଲଫେଟ ଆୟନ ସମ ପରିମାଣ ବିଯୁସ୍ତଗ୍ଵ୍ ନେଇ ଦସ୍ତାଫ ଳକ 
-ନିକଟଢ଼ୁ ଯାଏ | ସେଠାରେ ତାହା ସହିତ ମିଶ୍ରି ଚିଙ୍କ ସଲଫେଟ ହୁଏ ଓ ବିଯୁକ୍ତ: 
ଗ୍ବର୍ଚ ଦସ୍ତାଫ କକକୂ ଦେବା ଫଳରେ ତାହା ବିଯୁକ୍ତ ମେର୍ପ ହୁଏ । ଏଣେ ଯୁଭ୍ତ 
ଚାର୍ଜ ବହନ କରି ଭଦଜାନ ଆଯନ ତା ମ୍ରଫଳକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ । ସେଠାରେ 
ତାମ୍ରଫଳକକୂ ଯୂଚ୍ତଗଚ୍ରାର୍ଚ ଦେଇ ତାହା ଭଦଢାନ ଗ୍ଯାସରୂପେ ବାହାରେ । 
ତାମ୍ରଫଳକ ଯଭ୍ତ ଗ୍ର ନେଇ ଯ଼କ୍ତ ମେର୍ଧ ହୁଏ । ରାସାୟନିକ କ୍ରିଯା ଗ୍ବଲୁଥିବା 
'ପର୍ଯାନ୍ତ ଦୁଇ ମେର୍ୁୁଠାରେ ବିପରୀତ ଗ୍ର ଜମା ହୋଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଦିଭବର ସ୍ଥଭେଦ 
ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ଏହି ପ୍ରଭେଦ ଏଜ ନିିଷ୍ଟ ସୀମାରୁ ଅଧିକ ହୁଏ ନାହି। ତାହା ସରଚଚ 
-ଭେଇଟୀଯ ସେଲପାଇଁ 108 ଗେଲଟ ¦ ଯୁଭୁଚାର୍ଚଚର ଗତିକୁ ସାଧାରଣତଃ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 
.ସ୍ରୋଚର ଗତି ବୋଲି କହାଯାଏ ! ତେଣୁ ଏସିଡ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରୋତ 
ଦସ୍ତାଫ ଳକର୍ ଚାମ୍ରଫଳକ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ । 


“ସାଧାରଣ ସେଲଚୀସ୍ୁ ତସଲର ଭ୍ରଟି— 


ଗେଲଟୀୟ ସେଲର ଦୂଇଟି ଦୋଷ ରହିଛି, ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରୋଚର ଗତି 
ବାଧୀ ସ୍ଥାପ୍ତ ହୁଏ । ତାହାହେଇ ୯୧) ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରିଧା € Local Action) 
ଏବଂ ୨) ପାର୍ଶ୍‌ । କରଣ କ୍ରିୟା (Polarisation) 


ମ୍ଥାନୀସ୍ଟ୍‌ କ୍ଥ ଙ୍କା : 

ଗେଲ୍‌ଟୀଯ ସେଲରେ ବ୍ୟବହୃତ ଦସ୍ତ। ବିଶୁଦ୍ଧ ନୂହେଁ ! ସେଥିରେ ଲୁହା ଓ 
ଅଙ୍ଗାର ମିଶିଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ତାମ୍ରଫଜକ ପରି କାର୍ଯା କରତ୍ତି । ଲୁହା ଓ 
ଅଙାରମି ଶିତ ଦସ୍ତା ଫଳକଚୁ ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟଯୁରିକ ଏସିଡ୍‌ ମଧ୍ଯରେ ବୁଡ଼ାଇ 
ରଖିଲେ ଦସ୍ତା ତୀମୂଫଳକ ରପରେ ବହୁସଂଖ୍ଯକ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌କୋଷ ସୃ୍ତି 
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ହୁଏ ଏବଂ ସେଗରଡ଼ିଜ ମଧ୍ଯରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପବାହ ଘଟେ । ଫଳରେ 
ଫଳକ ଓ ଦସ୍ତାଫଳକ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁଙ୍କ ବାହ କମିଯାଏ । ଏଶେ କିନ୍ଧ 
ଦସ୍ତା କ୍ଷୟଭ୍ରାସ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ଗଦ୍ଧକାମ୍ପର ପରିମାଣ କମିଯାଏ । ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁଚ୍‌ 
କୋଷର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଘବାହ ବନ୍ଦ ହୋଲଯାଏ । ଗେଇଟୀଯ ସେଲର ଏହି ଦୋଷକୁ 
ଘ୍ାନୀୟ କ୍ରିୟା କହାଯାଏ । ଘାନୀଯ କ୍ରିଯା ବନ୍ଦ କରିବାସ୍ପଗି ଦସ୍ଥାଫଳକରେ 
ପାରଦ ବୋଳ ଦିଆଯାଏ ! ପାରଦ ବୋଳ ଭେଦ କରି ବିପୂଦ୍ଧ ଦସ୍ତା ବାହାରକୁ 
ଆସେ କିନ୍ତ ଖାଦ ସବୁ ବୋଳ ମଧ୍ୟରେ ଅଟକି ଯାଏ । ଖାଦ ଏସିଚ୍‌ରେ- 
ଇଗେ ନାହିଁ। ଫଳରେ ସ୍ଥାନୀଯ କ୍ରିୟା ଘଟେ ନାହିଁ । 


ପାଣ କରଣ କ୍ର ୟୁ (Polarisation) 


ସେଇ କିଛି ସମଯ କାର୍ଯା କଲେ ସମୂଦାୟ ଚାମୁଫଳକ ଉଦଜାନ ବ୍ରଦ୍‌ବୁଦ୍‌- 
ଦ୍ଵାରା ଆଛାଦିତ ହୁଏ । ଭଦ୍‌୍ଜାନ ଆବରଣ ଯୋଗେ ତାମ୍ରଫଳ୍କ ମଧ୍ଯକୁ 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସବାହ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଏ | ଏହି ତୁଟିକୂ ପାଶ୍ଵ କରଣ କ୍ରିଯା 
କୁହାଯାଏ । ତାମ୍ର ଫଳକରେ ଉଦଜାନ୍‌ ବୃଦ୍‌ ବୃଦ୍‌ ସଂଚିତ ନ ହେବାଇରି ନାଇଟ୍ିଜ୍‌ 
ଏସିଡ୍‌, ପଟାସିଯମ୍‌ ବାଇକ୍ରୋମେଟ୍‌, ମାଟ୍ଗାନିଜଡ଼ାଇଅକସାଇତ୍‌ ସ୍ତତୃଚି 
ଜାରକଦ୍ରବ୍ୟ ଠidising Agent) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଜାରକ 
ଦ୍ରବ୍ୟରେ ଥିବା ଅମ୍ପଜୀନ ଉଦ୍‌ଜାନ ସଙ୍ଗେ ମିଶି ଜଳ ସୃଷ୍ଟି କରେ ! ଭଦଜ'ନ- 
ବଦ୍‌ ବଦ୍‌ ତାମୁଫଳକ ଭପରେ ଜମା ନହୋଇ ଜଳ ହୁଏ । "ଏହିପରି ପାର୍ଶ୍ବୀକରଣ 
କ୍ରଯାର ପ୍ରତିକାର କରାଯାଇଆାଏ ! ମଝିରେ ମଝିରେ ବ୍ରସଦ୍ଧାରୀ ସଫା କରି 
ତାମ୍ରଫଜକର୍ଧ ଇଦଳଜାନ ଗ୍ୟାସକୂ ଅଲଗା କରିହୁଏ । 


ଶ୍ରଷ୍ଠ ସେଇ € Dry coll ବର୍ିମାନ ` ଯୁଗରେ ଶୁଷ୍ଠ ସେଲର 
ବ୍ୟବହାର ବିଶେଷ ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ସେଇଟି ଟଙର୍ଚଇଇଟ, 
ରେଡ଼ିଓ, ବିଦ୍ୟୁତଘଣ୍ଟା, ରେଇଗାଡ଼ି, ରଡ଼ାଜାହାଜ ପର୍ତିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | 
ଏଥିରେ ତର ବ୍ୟବହୃତ ବୁଏ ନାହିଁ । ତେଣୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସେଇ ଅପେକ୍ଷା ଶୁଷ୍ଠ 
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“ସେଲର ବ୍ୟବହାର ସୁଦିଧାଳନକ ହୋଇଥାଏ ! ଭହ୍ପ ସେଇଟି ଲେକସଜନ୍‌ସି 
“୯ Leclanche) ସେଇର ଅନୂକରଣର ତିଆରି ହୋଇଅଛି | 


ଗଠନ—ଶୁଷ୍ଟ ସେଲର ବହିରାବରଣ ଗୋଟିଏ ଏଜମବହଁ ଖୋଇ 
'ସିରିଶରାକାର ଦସ୍ତା ପାତ । ଏହି ଦସ୍ତାପାଳ୍ଟି ଗୋଟିଏ ମୋଟା କାଗଜ ୧ଖାଳ 
ମଧ୍ଯରେ ଥାଏ । ଦସ୍ତାପାତ୍ରଟି ସେଲର ବିଯୁ୍ତ ମେରୁର ଜାର୍ଯା କରେ । 
:ସେଇର ଠିକ ମହଛିରେ ଗୋଟିଏ କାର୍ବନ୍‌ ଦଣ୍ତ € Carbon Rod ) 
ସିଧାହୋଇ ଖଂଳଜାଯାଇଥାଏ ଏବଂ ଦସଶ୍ତର ଉପରି ଗଗରେ ଗୋଟିଏ ପିରଳ 
ଟୋପି ଜଗିଥାଏ । ଏହି ତୋପିଟି ସେଇଲର ବାହାରକୁ ଦିଶୁଥାଏ । ଏହା ସେଇର 
ଯୁଭ୍ତମେର୍କର କାର୍ଯା କରେ ! ଦସ୍ତାପାକୁ ଗି ନିଶାବଳର ଗାଜ଼ଦ୍ରବଣଦ୍ଵାରା 
ଭିଜା ଏକ ଛାପାକାଗଜ € ଛଠମଃ Paper )ର ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ଆଏ ! 
ଜାର୍ବନ୍‌ ଦଶ୍ଡକୁ ଜଗି ମାଙ୍ଗାନିଜ୍‌ ଡାଇଅଵସାଇଡ୍‌ € Mangancsedioxide 
ଗ୍ରାଫାଇଟ୍‌ (Graphite), ଆମୋନିଯମ୍‌ ଢ୍ଲୋରାଇଚ୍‌ « Ammonium 
<ହloride), ଜିଙ୍କ କ୍ଲୋରାଇଚ୍‌ Zinc chloride) ଏବଂ ଅଠ! ୯Gum)ର 
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ଏକ ଘକାର ଆବରଣଥାଏ ! ଏହା ସାଇ୍‌ଏମୋନିଆଁକ୍‌ €Salammoniac)’ 
ଜିଙ୍କ କ୍ଲୋରାଇଚ୍‌, କରତଗୁଶ୍ଚ ୯5a ଏଧ ଏବଂ ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଅଫ୍‌ ପ୍ୟାରିସ୍‌ 
(ହlastor of Paris) ର ଏକ ଅଠାଢିଆ ସ୍ତରଦ୍ଵାରା ପରିବେଷ୍ଟିତ: 
ହୋଇଥାଏ । ସେଇର ଭପରିଗଗ ପିଚୁଦ୍ଧାରୀ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥାଏ । 
ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟଯାଦ୍ଵାରୀ ଭ୍ସନଛ ଏମୋନିଆ ବାହାରଜୁ ଯିବାପାଇି ପିଚୁ: 
ଆବରଣରେ ଗୋଟିଏ ସୃକ୍ଷ୍ ରନ୍ଧ ଥାଏ । 
ବଦ୍ୟ୍‌ତ୍‌ ପଶ୍ବାହ୍ରୀ ଓ ବଵଦ୍ୟତ୍‌୍ଚରାଧୀ (Conductor and Insulator) 

ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସବୁ ଜିନିଷ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ତବାହିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ପରୀକ୍ଷାକରି 
ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ମଧ୍ୟ ସବୃସ୍ଥକାର ଧାତବ ପଦାର୍ଥ ଦେଇ ପ୍ରବାହିତ: 
ହୁଏ ନାହିଁ। ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସେତତର ଚାମ୍ରଫବକ ଏବଂ ଦସ୍ତାଫଜକଳୁ ତମ୍ମାତାରଦ୍ଵାରା! 
ଯୋଗକଲେ ଵିଦ୍ୟୁତ୍‌ସ୍ରୋତ ତାମ୍ରଫଜକରୁ ଦସ୍ତାଫଳଜକୂ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା 
ବିଷୟ ଆମେ ପୂର୍ବର ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିଛୁ ! ଯଦି ଚମ୍ଭାଚାର ବଦଳରେ ଲେଶମ 
ସୂତାଦ୍ଵାରା ଚାମ୍ପଫକକକୁ ଦସ୍ତାଫଳକ ସହ ଯୋଗକରାଯାଏ ତେବେ ଦେଖିବ 
ଯେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରୋତ ଘ୍ଥବାହିତ ହେବ ନାହିଁ । ଅତଏବ ଯେଉି- 
ସବୁ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟଦେଇ ବିବ୍ୟଯୁତ୍‌ ସ୍ଟୋତ ପ୍ତବାହିତ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 
ପରିବାହୀ (୦୪ଏଧu୯୦୮) କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁସବୁ ବସ୍ତୁ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 
ଘବାହିତହୁଏ ନାହିଁ ସେସବୃଜୂ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ରୋଧୀ ବା ଅତ୍ତରକ (Insulator) 
କୂହାଯାଏ । ଲୁହା, ସୀସା, ତମ୍ଭୀ, ଭ୍ରପା, ମାଟି, ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ଏସିତ୍୍‌, 
ମାନବଶରୀର ଇତ୍ୟାଦିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ପରିବାହୀ ବସ୍ତୁ କୁହାପାଏ | କାଚ, ଶୁଖିଳାକାଠ, 
ରବର, ପଶମ, ରେଶମ କପା, ଇବୋନାଇଟ୍‌, ମାଇକା, ଜର, ମହମ, ଶୃଷ୍ଠ 
ବାୟୁ ବା ଇତ୍ୟାଦିକୁ ଅତ୍ତରକ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଅପରିବାହୀ କୁହାଯାଏ । 

ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପରିବାହୀ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ରୂପା ସ୍ଥଥମ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର 
କରିଛି । ଚା ଚଳକୁ ୨ମ୍ବା ଏବଂ ତା ତଜକୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବସ୍ତୁ ରଖାଯାଇଛି । ରୃପା 
ଦାମିକା ହୋଇଥିବାରୁ ଚମ୍ଭାତାର ବହୁଳଗବରେ ବ୍ଯବହୃତ ହୁଏ । ଭଚ୍ଚ ବିଉବଂ 
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€ Higb Potential ) ଯୁରତ ତାରଜୁ ଛଲିଲେ ଆମେ ଏକ ସ୍ତକାର ଧକ୍କା 
୯ hock) ଅନୁଭବ କରୁ । ଏହି ଧକ୍କା ଯୋଗୁ ସମୟ ସମଯରେ ମଣିଷ ଓ 
ଜବ ଜର୍ରଙ୍କର ପ୍ଥାଣହାନି ହୁଏ । ତାଛଡ଼ା ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପରିବାହୀ ତାରକୁ ଫୁଙ୍ଚଳା 
ରଖିଲେ ସେଥିର ବିଦ୍ୟୁତ୍ଶଭ୍ି କମେ କ୍ଷପ ହୁଏ! ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବାହା ତାରଗୁଡ଼ିକୁ 
ସାଧାରଣତଃ ରବର, ପ୍ରାଷ୍ଟିକ୍‌ ରେଶମ ସୂତୀ ୍୍ରୃତି ଜୂପରିବାହୀ ପଦାର୍ଥର 
ଖୋଵ୍ମଧ୍ଯରେ ଆବ୍‌ତ କରି ରଖାଯାଏ । ? 


ବଦ୍ୁତ ସ୍ତବାଦ୍ର କ୍ତ ସ୍କ (Effect of Electricity) 

ବିଦ୍ୟୁତ୍ଶଭ୍ତିକୁ ବିବିଧ ଶକ୍ତିରେ ରୂପା ତ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରେ ; ସେଗୁଡ଼ିକ 
ମଧ୍ୟରେ ୯୧) ଚାପଶକ୍ତି, ୯୨) ଆଚେକଶର୍ତି, (୩୨ ଚୁମ୍ଭକଶନ୍ତି ଏବଂ ୯୪) ରାସା- 
ପନିକ ଶକ୍ତି ପଧାନ ! 

ତାପଶସ୍ଥିଏଚାରମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁଚ୍‌ ସ୍ରୋଚ ପ୍ତବାହିତ ହେଉଥିବା ସମୟରେ 
ତାର ବିଦ୍ୟୁଚ୍‌ ସ୍ରୋତର ଗତିନୂ କିଛି ପରିମାଣରେ ପ୍ତତିରୋଧ କରେ । ବିଦ୍ୟୁଚ- 
ସ୍ରୋତର ସ୍ତତିରୋଧ ବୃଦ୍ଧିପାଇବାଦ୍ଧାରୀ ତାର ଭିତରେ ତାପଶସ୍ଥି ଜାତହୁଏ । 
କେବଳ ମିଶ୍ଧାତୁୂ ୯&ୟାତ) ମଧ୍ଯରେ ବିଦ୍ୟୁଚ୍‌ସ୍ରୋତ ଖୁବ୍‌ ଧୀର ଜବରେ 
ଗତି କରେ ¦ ପୂଣି ତାର ଯେତେ ଦୀର୍ଘ ଅଥବା ସରୁ ହୁଏ, ତାହାର ଘତିରୋଧ ଗୁଣ 
ସେଚ୍ଗେେ ବେଶି ହୁଏ! ତେଣୁ ଇମ୍ବା ସବ୍ଧଚାର ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ 
ବେଶୀ ତାପ ଭହନ୍ନ ହୁଏ । 

ବିଦ୍ୟୁଚ୍‌ ସୋତରୁ ଭତ୍ତନନ ତାପଶସ୍ତିଚୁ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚୁଲି, ଲତ୍ତୀ ଧୀଚୁ 
ଝାଳ଼ିବା ଯନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ୟାଦିରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ବ୍ଯବହାର କରିଆାଉ । 
ବବୈଦ୍ୟୁକ ga (Electric Furnace) 

ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଚୂଲିରେ ଲମ୍ବା ସକ୍ତ ନିକେଇ ବ¦ ନିକୋମ ତାରର ଜୂଶ୍ଡଳୀ 
୯୯୦11) ଚିନାମାଟିରେ ତିଆରି ଆଧାର ଭିତରେ ଅ!ଏ ! ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 
ସୋତ ତ୍ରବା ହିତ ହେଲେ ତାହା ଅଚ୍ୟଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଇ ଇଲଂ ଦେଖାଯାଏ ଓ 
ତାପ ବିକିରଣ କରେ । ଏହି ଚାପରେ ରନ୍ଧନକାର୍ଯା କରିହୁଏ । 
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ବୈଦ୍ଯତକ ଇସ୍ଟୀ (Electric Iron) 

ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଲତ୍ତୀରେ ଲମ୍ବାଫିତା ଆକୀରରେ ନିକେଲ ତାରକୂଶ୍ଡଳୀ ଦୁଇପସ୍ 
ଅର (Mi) ମଧ୍ଯରେ ରହିଥାଏ । ଅଭ୍ର ଭତ୍‌କୃଷ୍ଠ ଅତ୍ତରକ ହୋଇଥିବାରୁ 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରୋତ ପଦାଜୂ ଆସେ ନାହିଁ । ସର୍ୃତାରକୂ୍ତ ଳୀ ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ୍ଥବାହିତ 


ହେଲେ ଲସ୍ସୀ ଯନ୍ତ୍ରଟି ତାତିଯାଏ । ଏହି ତାପମାତ୍ରାରେ ଜାମା, ପେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 


(0) 


ଲୁଗା ସହଜ ଓ ସୁବିଧାରେ ଚିକ୍କଣ ଓ ଗଙ୍ଗ କରିହୁଏ ! ଏହାକୁ ବୈଦ୍ୟୁଚିକ 
ଲସ୍ସ୍ୀ କହତି । 


ଆକ କ୍ରି ସ୍ପ! (Lighting Effect) 

ଆମେରିକାର ଟୈଜ୍ଞାନିକ ଟମାସ୍‌ ଆନଳ୍ପଟ୍ଥ ଏଡ଼ିସନ୍‌ (Thomas Atva 
Edison) ଘଅମେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଆସେକ ଉଦ୍‌ତାବନ‹ କରିଥିଲେ । ସେ 
ଗୋଟିଏ କାଚ ବରବ୍‌ ମଧ୍ୟରେ କ।ରବନ୍‌ର କୈଶିକ ତାରଯୁକ୍ତ ଦୁଇଟି ତମ୍ମାତାର 
ବଙ୍କେଇ କରି ରଖିଲେ ! ତାରର ଦୂଇଶେଷାଂଶଂ ବରବ୍‌ ବାହାରକୁ ଆଏ ।! 
ନିଷ୍ଟାସନ ପମ୍ପ ସାହାଯ୍ୟରେ ବଲବ୍‌ ବାତୁଶ୍ୂନ୍ଯ ହୋଇଥିଲ୍ନ ! ବଲବ୍‌ ବାହାରେ 
ଥିବା ଚାରଦ୍ମ୍ଭକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସେଇର ଦୁଇମେରୁ ସହିଚ ଯୋଗକରିବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 
ଆଲୋକ ଜାତ ହେମ ! 

କିନ୍ତ ବର୍ଭମାନ ଉନ୍ନତ ଧରଣନ ବିଭିନ୍ନ ଟକାରର ବଇନ୍ଦ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ । 
ଏଥିରେ ସାଧାରଣତଃ ସର୍ଗ ଟଂଙଗଷ୍ଟନ୍‌ ତାର ବା ଫିତମେଣ୍ଟ CTungston 
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Filament) ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଏବଂ ବଇବ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ଅରଗନ୍‌ Argon? 
ବା ନାଇଟ୍ରୋଢେନ୍‌ ୯ଧ(୦ଥ୧୩୬ ପନ୍ଜି ନିଶ୍ଷିୟ ଗ୍ୟାସ ପୂର୍ଷ କରା ଯାଇଥାଏ | 
ଟଂଗଷ୍ଟନ ଧାତୁର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 


ପ୍ରତିରୋଧ ଶକ୍ତି ବେଶି । 
ତେଣୁ ଏହା ମଧ୍ଯରେ 
ବିଦ୍ୟତ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ 
ସରଧ ଫି୍ଘମେଣ୍ଡଟି ଅତ୍ୟଧିକ ¥ 
ଭରସ୍ତ ହୋଇ ଭତ୍‌ଜୁନ 
@) (6) (6) 


ଆସ୍େକ ବିକିରଣ କରେ । = 
ବଲଦ୍‌ ଭିତରେ ନିଶଷ୍ପିଯ ବଦ୍‌ ବଚୀ 
ଗ୍ୟାସ ଥିବାରୁ ଟଂଗଷ୍ଟନ୍‌ ଫିମେଣ୍ଟଟି ସହଜରେ ପୋଡ଼ି ନଷ୍ଠ ହୋଇପାଏ 
ନାହିଁ । ଫଳରେ ବଲବ୍‌ଟିକୁ ବେଶିଦିନ ବ୍ଯବହାର କରି ହୁଏ । 
ଚୁମ୍ବକୀୟ ଲି ସ୍ତ (Magnetic Effect) 

ଚାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଘବାହିତ ହେଉଥିଇବେଳେ ଚାହା ନିକଟରେ ରୌ'ହଗୁଶ୍ଚ 
ନେଇ ଛିଥିଲେ ତାହା ଏକ ଚୂମ୍ମକ ପରି ଲୁହାଗୁଣ୍ତକୂ ଆଚର୍ଷଣ କରେ ! ବିଦ୍ୟୁତ୍‌: 


ସ୍ଥବାହ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ ତାର ଚୁମ୍ମକଚ୍ ହରାଏ ଏବଂ ଲୌହଷୁଶ୍ଡ ସବୁ ତାର 
ଦେହର୍ସ ଖସିପଡ଼େ । ତାରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପ୍ରବାହିଚ ହେଲେ ସେଠାରେ ଚୁମତ୍ମଜଙ୍କ 
3 I 
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ଭତ୍ନ୍ନ ହୁଏ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପ୍ରବାହ ବନ୍ଦହେଇଲେ ଚୁମ୍ମକତ୍ଵ ଲ୍ମେପପାଏ ! ଚିଚ୍ତରେ 
ବିଦ୍ୟୁତ ପ୍ରବାହିତ ହେବାର୍ଧ ଭତ୍ନ୍ନ ଚୁମ୍ମକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କିପରି ସୂଚୀ ଚୁମତ୍ମକ 
ବିକ୍ଷେପିଚ ହେଉଛି ଦେଖ ! ଗୋଟିଏ କାର୍ତବୋର୍ଟକୁ ଭୂସମ:ତ୍ତରାଵ କରି ଚାହା 
ଭପରେ ଭୌହଗୁଣ୍ଡ ବିଛାଇ ଦିଅ । କାର୍ତବୋର୍ନ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଚମ୍ମାତାର 
ସ୍ଥବେଶ କରାଅ ଏବଂ ତାହାର ଦୂଇସପ୍ଥା୍ତକୁ ଶୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତସେଇର ମେର୍ଧଦ୍ଧୟ 


ସଂଗେ ଯୋଗଁକର ! ତାର ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁଚ୍‌ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ କାର୍ତବୋର୍ଡକୁ 
ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଘାତ କର । ଦେଖିବ ଲୌହଗୁକ୍ତ ସବୁ ସମକୈନ୍ଦରିକ 
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ବୃରାକୀରରେ ସଜାଇ ହୋଇ ରହିବେ ¦ ଏହି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଗଲଯେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 
ତାରର ଚୂମମକୀୟ କ୍ଷେଭ ଚ।ହାର ଚତୁର୍ବିଗରେ କ୍ରାକାରରେ ରହିଛି ! 
ବଵଦ୍ୟତ୍‌ ଚ୍ମ୍ଟକ (Blectromagnet) 

ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଘବାହଦ୍ଵାରା ଶଳ୍ତିଶାଳୀ ବିଦୁୟୁତ୍ଚୁମକ ଘସୂୂଚ କରାଯାଏ । 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଅତ୍ତରକ ଆବୃତ ଖଣ୍ତେ ତତ୍ମାତାପ ନିଅ । ତାରଟିକୁ ଖଣ୍ତେ କୋମଳ 


ଲୁହାଦଣ୍ତ ଉପରେ ଗୁଡ଼ାଇ ଦିଅ । ଚାରର ଦୁଇସ୍ଥାତ୍ତକୁ ଗୋଟିଏ ଶଭ୍ିଶାଳୀ 
ବିଦୁ୍ଯୁତ୍‌ ସେଇର ଦୂଇ ମେର୍ତ ସଂଗେ ଯୋଗକରି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପ୍ରବାହ କର । ଦେଖିକ 
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ଲୁହାଦଶ୍ତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୁମ୍ମକର୍ନେ ପରିଣତ ହେବ । ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ୍ତରବାହ ବନ୍ଦ କର ¢ 
ଲୌହ ଦଶ୍ଡ ଚୂମ୍ମକତ୍ଵ ହରାଇଛି । ଏଥିପାଇି ଏହାକୁ ଅସ୍ଥାୟୀ ତୂମ୍ଭକ ୯ Temporary 
Magnet) କହି । ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପ୍ରବାହଦ୍ଧାରା ସ୍ତସୁତ ଚୁତ୍ମକକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 
ଚୃୁମ୍ମକ Eltromagnet) କୁହାଯାଏ ! କାମଳ ଲୁହା ବଦଳରେ 
ଲସ୍ପାତଦଶ୍ଡ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଚାହା ମଧ୍ଯ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଚୂ୍ମକରେ ପରିଣତ 
ହୁଏ । କିର୍ସ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରୋତ ବନ୍ଦ କଲେ ଇତ୍ପାତଦଣ୍ତ ହଠାତ୍‌ ବୂମମକତ୍ଵ ହରାଏ 
ନାହିଁ । ଏଥିରେ ଚୂମ୍ଭଜଚ୍ଛ ଅନେକ ଦିନଯାଏ ରହେ । ତେଣୁ ଇସ୍ତାତ ଚୁମ୍ଭକକୁ 
ସ୍ଥାଯୀ ଚୁଘକ Permanent Magnet) ଢୁହାଯାଏ । 

ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ “କୋମଳ ଲୁହାଦ୍ଵାରା ସୁତ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚୁ୍ମକର ବହୁଳ 
ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଯାଏ ! ଏହି ଚୂମମକର ଶକ୍ତି ବ୍ଯବହୃତ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରୋତର: 
ଘାବଲ୍ୟ (ନଥ) ଭପରେ ନିରର କରେ | ବିଦ୍ୟୁଚ୍‌ ଚୂୁମ୍ମକ ସାଧାରଣତଃ: 
ଦଶ୍ଚ (Ba) ବା ଘୋଡ଼ାନାଲ Horse Shoe) ଆକାରରେ ଦେଖିବାକୁ 


~ 


ମିଳ | 

ଘୋଡ଼ାନାଇ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଚୂମ୍ମକ :¬ଏହା ଘୋଡ଼ାନାଇ ଆକାରର ଖଣ୍ଡେ 
ବଵୋମଳ ଲୁହା ! ଏହାର ବାହୁଦ୍ଵଯ ଅତ୍ତରକାବୃର ଚମ୍ବାତାର Insulated 
€o0pper wire) ଦାରା ବିପରୀତ ଦିଗରୁ ଗୁଡ଼ାଇହୋଇ ଥାଏ | ତାର ମଧ୍ୟ ଦେଇ 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ଘୋଡ଼ାନାଲ ଆଙ୍ତିର ଲୁହାଟି ଶଲ୍ଥିଷାଳୀ ଚୂତ୍ମକ୍କରେ 
ପରିଣତ ହୁଏ । ଏହାର ଭରର ଓ ଦକ୍ଷିଣ ମେର୍ଧଦ୍ଧୟ ପାଖାପାଖି ହୋଇ ରହିଥିବାର୍ରଂ 
ଦଶ୍ତଚୂମକ ଅପେକ୍ଷା ଏହା ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ । ଅଧିକାଂଶ ଯନ୍ତ୍ରପାତିରେ 
ଘୋଡ଼ାନାଇ ଚୂମମକ ବ୍ଯବହାର କରାଯାଏ । ବିଦ୍ୟୁଚ୍ଘ୍ାଃ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଟ୍ରେନ୍‌ „ 
ଚ୍ରାମ, ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ମୋଟର, ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଢ୍ରେନନ ଟେଲିଗ୍ରାଫ, ଟେଲିଫୋନ୍‌ ଲତ୍ଯାଦି 
ଯତ୍ମାନଙ୍କରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଚୂମ୍ମକ ବ୍ଯବହୃତ ହୁଏ । 
ବଵଦ୍ୱଦ୍‌ ଘଣ୍ଟ! (Electric Bell) 

ବିଦ୍ୟୁତ୍‌୍ଘଣ୍ଡା ଗୋଟିଏ କାଠପଟା ରପରେ ଖଂଜା ହୋଇଥାଏ ! ଏଥିରେ 
ଖୋଟିଏ ଅସ୍ଥାୟୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଚୁମସକ M୬ ଥାଏ ! ଚୂମ୍ମକ ସମ୍ମୁଖରେ କୋମଳ 
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ଲୁହାର ତିଆରି ଆରମେଚର ଥାଏ । ଆରମେଚରର ଏକ ସ୍ଥା୍ତରେ ଗୋଟିଏ 
ପାତିଆ ଇଗିଆାଏ ଏବଂ ଅନ୍ଯ ପ୍ରାନ୍ତରେ ହାତୁଡ଼ି (4 )ଟିଏ ଯୋଗଢକରା- 
ଯାଇଥାଏ । ହାତୁଡ଼ି ଆଗରେ ଗୋଟିଏ ଘଣ୍ଟା 8) ରଖା ଯାୟଆଏ । ଘଣ୍ଟା 
ବ୍ୟବହାର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅରମେକ୍ରରରେ ସଗିଥିବା ପାତିଆ ଗୋଟିଏ ପୃ ($) 
ଏସହିତ ଇଗିରହିଥାଏ । ପାତିଆ ଏବଂ ପୃ (5) ଆରମେଚରର ଗତିକୁ ନିଯତ୍ତଣ 
କରେ | ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସୋଚ ସ୍ତ ଏବଂ ପାତିଆ ଦେଇ ଅସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ମକ (MM) ରେ 
ଗୁଡ଼ାହୋଇଥିବା ଚାରରେ ସ୍ତବେଶ ଢରେ ଏବଂ ” କି (£) ବନ ଥିଲେ 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପରିପଅ ସଂପୂର୍ଣ ହୁଏ । 

ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପ୍ରବାହ ଫଳରେ 

ଅସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ବକ ଚୃମ୍ବଳଚ୍ବ ସ୍ାସ୍ତ ହୁଏ 4 

ଏବଂ ସମ୍ଭୁଖରେ ଥିବା ଆରମେଚରକୂ K 

ଟାଣଶିଆଶେ । ଫଳରେ ହାତୁଡ଼ି ଘଣ୍ଟା 

ଭପରେ ଆଘାଚ କରେ | ଠିକ୍‌ ଏହି 

ସମୟରେ ସୃ ଓ ପାତିଆ ପରସ୍ପର 

ଛିନ୍ନ ହେବାରୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପରିପଅ ଛିନ୍ନ 

ହୁଏ ଏବଂ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ଥବାହ ବନ୍ଦହୁଏ ! 

ତେଣୁ ଅହଥାୟୀ ଚୂମକ ତାର ଚୁମ୍ବକ 5 
ରାଏ ଏବଂ ହାତୁଡ଼ି ପାଚିଆର  ସ୍ତିଂ # 

କ୍ରିୟା ଯୋଗୁଁ ନିଜ ସ୍ଥାନଜୂ ଫେରିଯାଏ । 

ଫଳରେ ମୂଣି ପରିପଥ୍ଡ୍‌ ସଂପୂର୍ଣ n 
ଵ୍ୃହାର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରୋଚ ପୂର୍ବପରି 8 

ପବାହିଚ ୬ ହୁଏ ! ଅଭ୍ଥାଯୀ ଚୂମ୍ମଭକ 

ପୁନର୍ବାର ଚୁମ୍ଭକତ୍ଵ ସ୍ତାସ୍ତ ହୋଇ ଘଣ୍ଟା ଭପରେ ଆଘାତ କରେ । 
ଏହିପରି ହାତୁଡ଼ି କ୍ରମାଗନ ଘଣ୍ଟା ଉପରେ ଆଘାତ ଢରେ ଏବଂ ଘଣ୍ଟା 
ବାଜି ଭଠେ। 
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cc ୩୮୨ 
ଶ୍ବସାୟ୍ଟ ନକ ¬ ସ୍ସ (Chemical Effect) 
™ [4 


ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରୋତ ସବୁ ବସ୍ତୁର ରାସୀଯନିଜ ପରିବର୍ଭନ ଘଟାଇପାରେ ନାହିଁ ! 
କେଚେଜକ ବସ୍ତୁରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ଏବଂ ଆଉ ରଜେତେକ ବସ୍ତୁରେ 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରୋତ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ନାହିଁ । ବିଦ୍ୟୁଟ୍‌ ପ୍ରବାହଦ୍ଵାରା ସବୁ ବସ୍ତୁର 
ରାସାୟନିକ ପରିବରନ ଘଟେ ନାହିଁ । କେଚେକ ବସ୍ତୁର ରାସାୟନିକ ପରିବରନ 
ଘଟେ । ସେଥିପାଇି ବିଦ୍ୟୁଚ୍‌ ପରିବାହୀକୂ ଦୁଇ ଶେଣୀରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ † 
ଯଥା (୧) ଧାତବ ଓ (୨୨) ତରଳ ଯୌଗିକ । ଧାତବ ପଦୀର୍ଥରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ତରବାହିଚ 
ହେଲେ ରାସାୟଯନିଜ ପରିବର୍ଭନ ହୁଏ ନାହିଁ । ଜିନ୍ସ ଏସିଡ୍‌ କ୍ଷାର, ଇବଣ ପ୍ରଭୁତି 
ପରିବାହୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ହ୍ଚବାହିତ ହେଲେ ତାହା ବିଯୋଜିତ ହୁଏ । ଏ 
ସ୍ଥକାର ପରିବାହୀକୂ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବିଶ୍ରେଷ୍ଯ Electrolyte) କୁହାଯାଏ । 
ଚେଇ, ପାତିତ ଜଳ ୯ Distilled Water ) ଆଇଲକ୍‌ହଲ୍‌ ପ୍ରର୍‌ଚି 
ଜେତେଜ ତରଳ କୂପରିବାହୀ ଅଟନ୍ତି । ଏଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ଯରେ ବିଦ୍ୟୁଚ୍‌ 
ପ୍ରବାହିତ ହେଲେ ଏଗୂଡ଼ିକର ବିଯୋଜନ ଘଟେ ନାହିଁ । ଲଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍‌ ଏସିଡ୍‌ „ 
ଲଘୁ ହାଇତ୍ରୋ କ୍ଲୋରିକ୍‌ ଏସିଚ୍‌ ଏବଂ ଯୌଗିକ ଇବଣଂ-ଦ୍ରବଣ ଯଥା କପର-ସଲ- 
ଫେଟ, ସୋଡ଼ିଯମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼, ସୋଡ଼ିଯମ-ସଲଫେଟ ପତ୍‌ତିରେ ବିଦ୍ୟୁଙ୍‌ 
ହବାହିତ ହେଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଯୋ ଜିତ ହୁଅରି । ଏହି ବିଯୋଜନ କ୍ରିୟାକୁ ବିଦ୍ୟୁଚ୍‌ 
ବିଶ୍ରେଷଣ ୯ Ele#r୦ysi$ ) କୁହାର୍ଯାଏ । ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବିଶ୍ରେଷଣ 
ସମୟରେ ବସ୍ତୁରେ ଥିବା ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଦୂଇୟାଗ ହୋଇ ବିପରୀଚ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଗବ ଯୁକ୍ତ 
ହୁଏ । ସେହି ଗଳିତ ଖଣ୍ଡରେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପର୍ରମାଣୁ ଆଏ ! ସେହି ଷ୍ଜିତ 
ଖଣ୍ଡକୁ ଆଯନ € ଳon ୬ କୁହାଯାଏ । 


ବିଦ୍ୟୁଚ୍‌ ବିନ୍ଦେଷଣ ଚଇବେଚେ ଗୋଟିଏ ପାହରେ କିଛି ବିଦ୍ୟୁତ ବିଶ୍ଳେଷ୍ୟ 
ପଦାର୍ଥର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ନେର ସେଥିରେ ଦୂଇଟି ଧାତବ ବା କାରବନ୍‌ଫଳକ 
ପରସ୍ସରଠାରୁ ଅଲମା କରି ରଖାଯାଇଥାଏ । ଚୈଢ୍ଚ ଦେଖ) ଏହି ଫଳକଂ 
ଦୂଇଟିଜୂ ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସେଇର ଦୁଇ ବିପରୀତ ମେର୍ଗ ସଂଗେ ଧାତବ 
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ତାରଦ୍ଧାରା ଯୋଗକ୍ରି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ଥବାହ କରାଯାଏ । ପଳକଡୁଯକୂ ବିଦ୍ୟୁତ 
ଅଗ୍ର ଚା ଇରେକ୍‌ଟ୍ରୋଡତ୍‌ ୯ ଠି ) କହନ୍ଧିଂ । ଯେଉି ବିଦ୍ୟୁତ ଅଗ୍ର 
ଦେଇ ବିଦ୍ୟୁତ ସ୍ରୋତ ପାତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରେ ତାହାକୁ ଯୁଭ୍ତାତ୍ସକ ବିଦ୍ୟୁତ 
ଅଗ ବା ଏନୋତ୍‌ € Aଠଏଥ ) ଏବଂ ଯେଉଁ ଫଳକଦେଇ ସ୍ତୋତ ପାଢ୍ରର୍ୁ 


ସଲ୍ଵ୍କ୍‌୍ଏସିଦୟୁଲୁ ତାନ 
ନିର୍ଗତ ହୁଏ ତାହାକୁ ବିଯ଼ଭ୍ରାଚୂକ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଅଗ୍ର ବା କେଥୋଡ଼ (Cathode) 
କୃହାଯାଏ । ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସୋଚଙ୍ବାରା ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବିଶ୍ରେଷ୍ୟରେ ଥିବା ଅଣୁଗୁଟ୍ିଜ 
ଆୟନଂ € ଠନ ରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ । ଆୟନ୍‌ଗୁଡ଼ିକ, ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପଳିଟିର୍‌ 
CElectro Positive) ଏବିଂ ବିଦ୍ୟୁଚ-ନେଗେଟିର CElcectro Negative) ଗୁଣ 
ବିଶିଷ୍ଠ ହୁଅତି । ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପଟିଟିର୍‌ ଆୟନଗୂଡ଼ିକ କେଥୋତ୍‌ ଦିଗରେ ଗତି 
କରଛ୍ଛି । ସେଗୁଡ଼ିଦୁ କାଟାଯନ ଭୂ ହାଯାଏ । ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ନେଗେଟିଟ୍‌ ଆୟନଗ୍ରଡ଼ିକ 
ଏନୋଡ଼ ଦିଗଛ୍ୁର ଗତି କରତ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଏନାଯନ କୂହାଯାଏ । 
ଜଳର ବଦ୍ତ୍ଯତ୍‌ ବଝଶ୍ମେଷଣ 

ଗେରଟାମିଟରଦ୍ଵାରୀ ଚହର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଏ । ଏହା 
ଗୋଟିଏ ସରଜ ଯନ୍ତ୍ର । ଏଥିରେ ଦୁଇଟି ବ୍ୟୁରେଟ୍‌ ଧୁ) ଓଇଟା 
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ବରେ କାଟନଳୀଦ୍ବାରା ଯୁଦ୍ତ ହୋଇଥାଏ ¦ କାଚନଳୀର ମଧ୍ଯଗଗରେ 
'ଫନେଳ୍ଯୁଭ୍ତ ଆର ଗୋଟିଏ ସରନଳୀ ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ ଚୈଢ୍ଛ ଦେଖ) | 
ବ୍ୟୁରେଟ୍‌ର ଖୋଇ ଅଂଶଦ୍ଵୟ ପ୍ରାଟିନମ୍‌ର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଅଗ୍ର ଯୁକ୍ତ ରବର 
ଠିପିଦ୍ଧାରୀ ଜଳ ନିରୋଧ କରି ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥାଏ । ସବା ଭପରେ 


ଫନେଲ୍‌ଟି ରହିଥାଏ ଚୈତ୍ର ଦେଖ) ଏବଂ 
ଫନେଲରେ ଦଳାହେବା ଦ୍ରବଣ ନଳୀଗୁଡ଼ିକ 


ଦେଇ ଭପକରଣର୍‌ ଦୂଇମୁଖ୍ଯ ଅଂଶରେ 
ସ୍ତବେଶ କରିପାରେ । 


ଦୂର ବ୍୍ୟୁରେଟ୍‌ର ରପରପାଖ ଷ୍ଟପ୍କକ୍‌ 
ଦୁଇଟିକୁ ଖୋଲି ରଖ । ଫନେଲ ଦେଇ 
ଗତେଇଟାମିଟର ଚିଚରକୁ ଲଘୂ ସଲ୍‌ଫ୍ୟୁରିକ 
ଅମ୍ପମିଶାଜଳ ପୃୂରାଅ । ଯେତେବେଳେ 
ବ୍ର୍ୟରେଟ୍‌ ଦୁଇଟି ସଂପୂର୍ଣ ଦୃରିଯିବ ସେଚେ- 
ବେଳେ ଷ୍ଟପକକ୍‌ ଦୁଇଟିକୁ ବନ୍ଦକର । 
ପ୍ରାଟିନମ୍‌ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଅଗ୍ର ଦେଇ ସେଇକୁ 
ବିଦ୍ୟୁତ ଘବାହିଚ କରାଅ ! କିଛି ସମୟ ପରେ 
ଦେଖିବ ପତ୍ୟେକ- ବ୍ୟୁରେଟନଳୀ ଦୁଇଟି 
ଭିତରେ କିଛି ଗ୍ୟାସ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଅଛି । 
ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନଳୀରେ ଅନ୍ୟ ନଳୀର 
ଦ୍ଵିଗୁଣ ଗ୍ଯାସ୍‌ ସଂଗୃହୀତ ହେବ ! ଏହି ଦୂର ‘ 

ବୁ୍ୟୁରେଟର ଗ୍ୟାସନୂ ପୂଥକ୍‌ ଗବରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖ ଯେ, ୟୁଭ୍ାତୃକ ମେର 
ଭପରେ ଥିବା ନଳୀରେ ଅମୂ ଜାନ ଏବଂ ବିଯୁଭ୍ତାତୃକ ମେର୍ତ ଉପରେ ଥିବା 


ନଳୀରେ ଭଦ୍‌ଜାନ ଗ୍ୟାସ ଜମାହୋଇ ରହିଛି ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ଅନୁପାତ 
ଯଥାକ୍ରମେ 1 ¦: 2 । 
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ଡଉଡାୀଇନାଖମୋ (Dynamo) 
ଡାଇଜାତ୍ମାର ତନ୍ତ (Principe of Dynamo) 
ସର୍ବଘ୍ଥଥମେ ମାଇଚେେମ୍‌ ଫ୍ଯାଗଢ଼େ (Michael Faraday) 
ଆବିଷ୍କାର କରିଥିଲେ ଯେ ସଂପୂର୍ଶ ଆବଦ୍ଧ ତାର ବେଷ୍ଟନୀ (Closed Circute) 
ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାୟୀ ଚୁମ୍ମକ ଏପଟସେପଟ ଗତି କରାଇଲେ ଚାର ମଧ୍ୟରେ 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଘବାହିତ ହୁଏ । ଆବଳ 
ତାର ମଧ୍ୟରେ ଚୁମତ୍ମକର ଗତି ଶକ୍ତି 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଶଲ୍ିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ ହୁ ଏ 
ଏହି ପ୍ରକାରର ବିଦ୍ୟୁତ ଘବାହଜୁ 
ପ୍ରେରିତ ବା ପ୍ବରିତ ଘପ୍ତବାହ 
< Jnduced Current ) କୁହା 
ଯାଏ ! 


ପରୀକ୍ଷା :¬ ଗୋଟିଏ ଇମଭା 
ଚାର ନେଇ ତାକୁ ପ୍ଥତାୟ 100 
ଘେରା ଗୃଡାଇ ଗୋଟିଏ କୁଶଳୀ 
€ ¡| ) ପ୍ରଞତୁତ କର । ls 
ଏହାଁର ଦୂଇ ଘାନ୍ତକୂ ଗ୍ରୋଟିଏଂ ଗଇଗ୍ନୋମଟର 
ଗାଇଗନୋମିଟର ^€ Galvanomcter ) ଓ ସଂଗେ ଯୋଗ କର । 
ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଦସ୍ତଚୂମ୍ମକର ଭରରମେର୍ଧକୂ ନେଇ ଚାର ଜୂସ୍ଚଳୀ ମଧ୍ୟରେ 
ଦଠାତ୍‌ ଘ୍ରଦବେଶ କରାଅ ! ଦେଖିବ କୂ୍ତଳୀ ମଧ୍ଯରେ ବିଦ୍ଯୁତ ପ୍ତବାହିତ 
ହୋଇ ଟ୍ରାଇଇନୋମିଟରର ସୂଚୀଚୂମ୍ମକ ଗୋଟିଏ ତିଗରେ ଘୂରି ସ୍ଥାନ 
ପରିବରଁନ କରିଛି ! ଚୂମକଢୁ ସେହିଯରି ହଠାତ୍‌ କୂଶ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାର କରି- 
ଦିଅ ଦେଖିବ ସୂଚୀଚୂମ୍ମକ ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଘୃରିଛି । ଦକ୍ଷ୍ଚୂମ୍ଭକକୁ 
ବୂ୍ତନୀ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ତିର ରଖିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପ୍ରବାହ ହେବ ନ୍ାହିଁ। ଦଶ୍ତଚୂମ୍ଭକର 
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ମେର୍ୂକୂ ପୂର୍ବପରି ହଠାଚ୍‌ ତାରନୂଣ୍ଡଳୀ 


ମଧ୍ୟରେ ପ୍ତବେଶ 


କରାଇଲେ ବା ସେଥିରୁ ବାହାର କରିନେଲେ ଗାଇଗନୋମିଟରର ସୂଚୀ- 


ଚୁମ୍ଭକ ଆଗେ ଯେପରି ପୃରୁଥିଇ 
ଏବେ ଚାହାର ବିପରୀତ ଦିଗରେ 
ଘୂରିବ । କିନ୍ତ ଚୁମଷକ କୁଣ୍ଡଳୀ 
ମଧ୍ୟରେ ସିର ରହିଚଲଲ ସେଥିରେ 
ବିଦ୍ୟୁଚ୍‌ସ୍ରୋଚ ପ୍ତବାହିଚ ହୁଏ ନାହିଁ । 
ସେହିପରି ଦଣ୍ଡ ଚୂମ୍ମକକୁ ସିର ରଖି 
ଚା ନିକଟଜୂ ହଠାଚ୍‌ ଏକ ଚାର 
କୃଣ୍ତଳୀ ନେଲେ ବା ଚାଠାର୍ ତାର 
ଜୂଶ୍ଡକୀକୂ ଦୂରେଇ ନେଇେ ଚାର 
କୂଣ୍ଡଜୀରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ଥବାହିତ ହୁଏ | 


ଏହାକୁ ଫ୍ଯାଗଡ଼େ ସ୍ତବର୍ରନ 
ବା ପ୍ରେରଣ ନିଯମରୂପେ ଘ୍୍ଥକାଶ 
କରିଥିଲେ । ଏହାର ସାରମମି 
ହେଇ, କୋଣସି ଡାର-ଡମୋଡା 
ଓ ଉଗାଟିଏ ଚୃମ୍ତକ ମେରୁ 
ମଧ୍ଯୟଚର ଆପେକ୍ଷିକ ଗଡ 
ତଦ୍ରେଚଲ, ତସ ଗିର ବେଗ 
ଅନୁପାତ ତର ତାର ମୋଡାତ୍ତର 


: 


| 


G୯୯ 


ଏକ ବଦ୍୍‌“ତ୍‌ ବଉ୍ତବ୍ଧ ଉତପ୍ପନ୍ଧ ଡ୍ର ଏ ! ସେହି ବିଭବ ଚୂମମକର ବିପରୀତ ମେ 
ପାରି ବିପରୀତ ହୁଏ । ଏ ବିଇବଳୁୂ ପ୍ରବଭ୍ତିତ ବ ତବ ବା ତ ପ୍ରରଣ ବ ଉବ: 
କୁହାଯାଏ । ଚ।ହା ଯୋଗୁଁ ଚାର ମୋଢ଼ାରେ ଯେଉି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ତ ବାହ ଗ୍ବଲେ ତାକୁ 
ପ୍ରେତ ବଦ୍ବୀଦ୍‌ ୟବାଦ୍ର ବା ସ୍ରବର୍୍ଭିତ ଵଦ୍ୁୟୁଦ୍‌ ୍ରବ! ହ କୁହାଯାଏ । ଏହି 
ନିୟମ ଖଟାଇ ଡ଼ାଇନାମୋ ତିଆରି କରଗଯାଏ । 
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ଡାଇନାଚମା (Dynamo) 

ଏହା ଗୋଟିଏ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଉତ୍ଘାଦିନକାରୀ ଯତ । ଏଥିରେ ଯାନ୍ତିକ ଶକ୍ତି 
ବ୍ୟବହାର କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ଷକ୍ତି ଉତ୍ଥାଦନ କରାଯାଏ । ଗୋଟିଏ ବନ୍ଦ ତାରକୂଶ୍ଡଚୀକୁ 
ଶଭ୍ତିଶାଳୀ ଚୂମ୍ଭକୀଯ କ୍ଷେତମଧ୍ୟରେ ଘୂରାଇଲେ କୂଶ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟଦେଇ ଗେଦ 
କରଥିବା ଚୁ୍ମକୀଯ ବଳ୍ରେଖାମାନଙ୍କରେ ସ୍ତବଦର୍ରନ ଘଟେ ! ଏହି ପ୍ତବର୍ଭନ 
ହାର ଅନୁପାତରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଦିରବ କୂଶ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ବଭ୍ମିତ ହୁଏ ! ପ୍ତବରିତ 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବିଭବ ଅନୁସାରେ ତାର କୂଣ୍ଡଚୀ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ଧ୍ୁତ ସୋତ ଜନ୍ମେ! ଏହି 
ବିଦ୍ୟୁତ୍ର ପବାହର ପରିମାଣ, କୂୃଣ୍ଡଳୀର ଘ୍ରର୍ଣନ ବେଗ, କୂଣ୍ଡଜୀରେ ଥିବା ତାର 
ଘେର ସଂଖ୍ୟା ଏବଂ ବ୍ୟବହୃତ ଚୂୁମ୍ମକ କ୍ଷେତ ତୀବ୍ରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ | 


ଡ଼ାଇନାମୋ ଦୂର ପକାର ଯଥା : ୯୧) ପ୍ରତ୍ାବର୍୍ଚ 1 ତସ୍ଟାତ ଡାଇ- 
ନାମୋ (A. ୯. Dynamo) ଏବଂ (୨) ସଳଖ 6 ସ୍ରାଡ ଡାଇନାମୋ 
€ ଯ. ୯. Dynamo) | ଢ଼ାଇନାମୋରେ ବ୍ୟବହୃତ ମୁଖ୍ଯ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ହେଇ 
୯୧) ଆରମେଚର Amature), (୨୬ କ୍ଷେତ ଚୂ୍ମକ ( Field magnet), 
(୩୨ ସୁଁ ପ୍‌ ରିଂଗ (ଭp ring) ଏବଂ (୪୬ ବୃସ୍‌ (Brush) | 


୯୧୨ ଆରମେଚର-ଆରମେଚରରେ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ତାରମେରା 
ଜମିକ୍ସଟଗ୍ଗବେ ସର୍ଚ୍ଚ ତ ହୋଇ ଜୂଶ୍ଡଜୀ ଆକାରରେ ରହିଆଏ ! ସେଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପର 
ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟର୍ଧ ସ୍ତତ୍ୟେକରେ ପ୍ତବର୍ଭିତ ବିଦ୍ୟୁତ 
ସ୍ରୋତ ସ୍ଥବାହିତ ହୁଏ ! ତାର କୂଶ୍ଡକୀରୁ ବାହାରିଥିବା ଦୁଇମୂଣ୍ଡ ଦୁଇଟି ରିଂ 
ସଂଯୋଗ କରାଯାଇଥାଏ । ଛ ରିଂ ରପରେ ଅଲଗା ଅଲରା ଦୁଇଟି ବ୍ରସ ପସି 
ହେଉଥାଏ । ସେହି ଦୂଇଟି ବସ ବାହାରର ଦୁଇଟି ଅଇଗା ତାର ସହିତ ସ୍ବତନ୍ତ୍ତ 
ଗଦେ ଯୋଙଗଁଁ କଗହୋଇଥାଏ । ଆରମେବର ସାଧାରଣତଃ ଆୟତୀତାର 
ହୋଇଥାଏ । ” 

(୨୨ କ୍ଷେ୍ ଚୃମ୍ବକ“ଗୋଟିଏ ଶବ୍ରିଷାଳୀ ବିଦ୍ଧ୍ଯୁତୁ ଚୁମ୍ଭକଦ୍ଧାରା 
ଡ଼ାଗନାମୋ ମଧ୍ୟରେ ଚୁମ୍ମକୀଯ କ୍ଷେତ୍ର ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ! ଏହି ଟୁମ୍ମକକୂ କ୍ଷେଢର 
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ଚୁମ୍ମକ କୃହାଯାଏ । ଆରମେଚର ଚୁମ୍ମକୀୟ କ୍ଷେବ୍ରମଧ୍ୟରେ ରୂସମାନ୍ତରାଜ 
ଅକ୍ଷଦ୍ତ ରପରେ ଦୁତ ବେଗରେ ଘୂରେ ! 

(୩) ସରପ ଭଙ୍ଗ :-ଧାତରେ ତିଆରି ଦୂଇଟି ରିଂଗ୍‌ ଆରମେଚର କୁଣ୍ଡଳୀର 
ସ୍ଥାର୍ତ ସଂଗେ ସଂଲଗ୍ନ ହୋଇ ତୂସମାତନ୍ତରାଳ ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡ ସହ ଦୃଢ଼ଗବେ ଯୁକ୍ତ 
ହୋଇଥ!ଏ । ଆର୍‌ମେଚର ଓ ସ୍ପ ରିଂଗ୍ଦ୍ଧୟ ଅରତରକଦ୍ଵାରା ଅକ୍ଷଦଣ୍ଡଠାର 
ବିଛିନ୍ନ ହୋଇ ରହରି ଜିନ୍ସ ସେଗୃଡ଼ିକ ଏକାଠି ମିଶି ଏକ ସଙ୍ଗେ ଘୂରେ । 

୯୪୨ ବସ୍‌ :-ବସ୍‌ଗୃଡ଼ିକ ଅଙ୍ଗାର ବା କାର୍ବନରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ! 
ଏଗୁଡ଼ିକ ସ୍ତିଂ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ବ ପ୍‌ ଭିଂଗ ସହ ହାଲୁକା ଗବରେ ଜଗିରହି ବାହ୍ୟ 
ପରିପଅ ୯ External Circuit) ସହ ଯୁଲୁ ହୋଇଥାଏ ! ଆର୍‌ମେଚରର 


ଘୂର୍ଶିନ ଫଳରେ ଉତ୍ସନ୍ନ ବିଦ୍ୟୁଚ୍‌ ସୋତ ବ୍ରସ୍‌ଗୁଡ଼ିକଦ୍ଧାରୀ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇ 
ବାହ୍ୟ ପରିପଥକୁ ଯାଏ | 


ସ୍ଥତସାବର୍ର 1 ତସ୍ଟାଡ ଡାଇନାତମା ବା ଏ. ସ- ଡାଇନାତମା 


3 
4 7 


ଏ. ସି. ଡ଼ାଇନାମୋର କ, ଖ, ଗ, ଘ, ଆଯତାକାର ଚତାରକୁଶ୍ଡଳୀ ଗୋଟିଏ 
ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଚୂମ୍ଭକର ଭରର ଓ ଦକ୍ଷିଣମେର୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଭୂସମାନ୍ତରାଳ 
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ଗବରେ ରହି ଦକ୍ଷିଣାଦର୍ଭରେ ଘୂରେ ¦ ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରୋତ ଭସ୍ସମ୍ଭ ହୁଏ ¦ 
ଘ୍ରରିବ ସମୟରେ ମନେକର ଆରମେଖଝିରର କ, ଖ ପାର୍ଷ୍‌ ରପରକୁ ଭଠେ ଏବଂ 
ଗଁ,ଘ ପାର୍ଷ୍‌ ତଳକୁ ପଡ଼େ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆରମେଚର ୦ଟଂର୍ୁ 180° ପଯ୍ଯନ୍ତ 
ଘୂରେ ଏବଂ ପବରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ କ ଠାରୁ ଖ ଏବଂ ଗ ଠାରୁ ଘ ଦିଗରେ ଗୁଢିତ 
ହୁଏ । ମନେକର ଆର୍‌ମେତର ବର୍ଭମାନ ରୃସମାନ୍ତରାଳ ଜ୍ମବରେ, ରହିବ କିନ୍ତୁ 
କ,ଖ ସ୍ାନରେ ଗ,ଘ ଏବଂ ଗ,ଘ ସାନରେ କ, ଖ ରହିବ | ›ଡିତୀଯାର୍ଵ ଘୂର୍ଶନରେ 
ଗ,ଘ ଭପରଜୁ ଭଠିବ ଏବଂ କ,ଖ ତଳୁ ପଡ଼ିବ | ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ଆର୍‌ମେଚର 
180° ଭୁ 360° ପଯ୍ଯ୍ତ ଘ୍ର୍ଶନ କରି ପୂର୍ବସ୍ଥାନକୁ ଫେରିବ । ପ୍ରବରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 
ଘ ଠାର୍ର ଘ ଏବଂ ଖ ଠାରୁ କ ଦିଗରେ ଚାଳିତ ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍‌ ସମାର ଘୂର୍ଶନ 
ଦ୍ଵାରା ଉତ୍ଘନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରୋତର ବିପରୀତ ଦିଗରେ ଏହା ୍ତବାହିତ ହେବ 


ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ, ଆରମେଚରର ଘତ୍ୟେକ ଅର ଘୂର୍ଶନ ସମଯ- 
ଭିତରେ ଭତ୍ସମ୍ଭ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସୋତ ପତିଅହିଁ ଘୂର୍ଣନରେ ଅରେ ଦିଗ ପରିବର୍ଭନ କରେ ! 


ସ୍ମା ଘୂର୍ଶନ ସମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରୋତରେ ପ୍ରାବର୍ୟ ଶୃନ୍ଯଠାର୍ୁ ଛମମାଗତ 
ବୃହିପାଇ ଯୁ୍ପାତ୍ସକ ରାଶି “ଏକଂ' ୯ +1)ରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ତତ୍ପରେ କମଶଃ 
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କମ ଏକରୁ ଶୂନ୍ୟ ମୂର୍ୟରେ ପହଞ୍ଚେ। ଆରମେଚରର ଦ୍ବିତୀଯାର୍ଵ ଘୂର୍ଶିନ ସମଯରେ 
ବିଦ୍ୟୁଚ୍‌ ସ୍ତୋଚର ଦିଗ ପରିଚର୍ରନ ହୁଏ ଏବଂ ଚାହାର ମୂଲ୍ୟ ଶୂନ୍ୟଠାରୁ କ୍ରମଶଃ 
ଜମି ବିଯୁକ୍ତାଚ଼କ ରାଶି ଏଢ ୯ -1)ରେ ପହଞ୍ଚେ ଏବଂ ତାପରେ ପୂନର୍ବାର 
ଶୃନ୍ଯମୂଲ୍ୟକୂ ଫେରିଆସେ ! ଅର୍ଥାତ୍‌ ଆରମେଚର ଥରେ ସଂପୂର୍ଶ ଗବରେ ଘୂରି 
ବେଳଜୂ ଚାଦେହରେ ବିପରୀତମୂଖୀ ଦୁଇପକାର ବିଦ୍ୟୁଚ୍ସ୍ଟରୋଚ ଭସ୍ସନ୍ନ ହୁଏ । 
ଏହି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରୋତ ବ୍ରସ୍‌ଦ୍ଧାରା ସଂଚୃହୀତ ହୋଇ ବାହ୍ୟ ପରିପଥରେ ପ୍ରେରିତ 


ଏ. ସି. ଡାଇନାମୋ 


c 


ହୁଏ । ଏହି ଗବରେ ଭଦ୍ତନ୍ତ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରୋଚଜୂ ପତଚ୍ଯାଂରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରୋଚ 


€ Alternating Current ) କହନ୍ତି । ଯେଉଁ ଯନ୍ତଦ୍ଧାରା ଏହା 
ଉପନ୍ନ ହୁଏ ତାହାକୁ ପ୍ତତ୍ୟାବର୍ରୀ ସ୍ରୋତ ଡ଼ାଇନା6ମା (2. €. Dynama) 
କହତି । P. 


ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ରୀ ବିଦ୍ୁତ୍‌ ସ୍ରୋତ ବତୀ ଜାବିବା, ପଂଖା ବୃଛବଇବ। ପତର୍‌ତି 
କାର୍ଯାରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଜିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ଵୀରୀ ବ୍ୟାଟେରି ଗ୍ବଢଢ଼ଁ କରିବା ଏବଂ 
ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବିଶ୍ରେଷଣ କରିବାକାା ହୁଏ ନାହିଁ 
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ସଳଖ ବଦ୍ଯତ୍‌ ସ୍ରୋତ ଡାଇନାଚମୋ (D. C. Dynamo) 

ସଳଖ ସ୍ରୋତ ଡାଇନାମୋ ଓ ସୁୁଚ୍ୟାବର୍ଭୀ ସ୍ରୋତ ଡ଼ାଲନାମୋର ମୂଳଚର୍ 
ସମାନ ଅଟେ ! ଜିନ୍ମ ସଳଖ ସ୍ରୋତ ତ଼ାଇମାମୋରେ ଏକ ସ୍ବତନ୍ତ ବ୍ଯବସ୍ଥା 
ଖଂଜାଯାଇ ପତ୍ୟାବର୍ଭୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ତୋତଜୁ ଏକ ଦିଗରେ ପଠାଯାଏ । ଏଥିରେ 
ଥିବା ଆରମେଚରର ଦୂଇପ୍ଥାନ୍ତ ଧାତୁ ନିମିତ ସିଲିଣ୍ଡର ଆକୃତିର ସିପ୍‌ ରିଂଗ ସଙ୍ଗେ 
ଯୋଡ଼ା ଯାଇଥାଏ । ଚୈବ ଦେଖ) ¦ 


ସିଲିଶ୍ଡରାକାର ରିଂର ବାହାର ପୃଷ୍ଠ ଦୁଇଗଗରେ ବିଭ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ 

ଏହା ରୂସମାତ୍ତରାଳ ଅକ୍ଷଦଶ୍ତ ସଙ୍ଗେ ଦୃଢ଼ ଗବରେ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଆଏ । 

ସିପ୍‌ ରିଂର ଦୂରଗଗ ଏବଂ ଅକ୍ଷଦ୍ତ, ଅତାରକଦ୍ଵାରା ପ୍ରସରଠାରୁ ଅଲଗାହୋଇ 

ରହିଥାଏ ! ଅର୍ଧ ଖଣ୍ତିତ ରିଂ ଉପରେ ଦୂଇଟି ବ୍ରସ ବିପରୀତମୁଖ୍ୟ ହୋଇ ଇଗିଥାଏ 
8; 


ଆର୍ଚନେଚର୍‌ 


ସଭ୍‌ ପ୍ରଦାହ ଲୁପ୍ପାଦନ ନ୍ତ 
ଡ଼ି. ସି. ଢଡାଇନାମୋ 


ଏବଂ ବ୍ରସଗୂତ୍ରିକୁ ବାହ୍ୟ ପଷିପଥ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 
ପ୍ରବାହ ବାହ୍ୟ ପରିପଥରେ ଏକ ଦିଗରେ ପ୍ରଦାହିତ ହୁଏ । ଏହି ପ୍ରକାର 
ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କିମ୍ୟୁଟେଟର ୯୯୦mmutato୮) କହତ୍ତି । 


Bo 


ଆରମେଚରର ସ୍ତଥମାଛି ଘୂର୍ଶନ ସମଯରେ ମନେକର ଅଛି ରିଂ (C,) 
ବ୍ରସ୍‌ ୯B¡) ସଚ ଯୋଗ ହୋଇଛି ! ଦ୍ଵବିତୀୟାଛି ଘୂର୍ଶନ ` ସମୟରେ ସେହି 
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ଅଛି ରିଂ ୯୯, ଅନ୍ଯ ବୁସ €) ସଟ୍ଗେ ଯୋଗ ହେବ । ତେଣୁ 
ପଥମା୍ ଘୂର୍ଣନ ୯ବାମାବର୍ର) ସମଯରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସୋଚ ଠଠାର୍ର 
୯୯କୁ ଆରମେଚର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥବାହିତ ହେବ ଏବଂ ୫ଃ+)ଠାଭ୍ସ 
B, (—)କୁ ବାହ୍ୟ ପରିପଥରେ ପ୍ତବାହିତ ହେବ । ପରବର୍ରୀ ଦ୍ବିତୀଯାର୍ଵ 
ଘୂର୍ଣନ ସମଯରେ ଯେତେବେଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରୋତର ଦିଗ ପରିବରିତ ହୁଏ ସେତେ- 
ବେଳେ ବିଦ୍ୟୁଚ୍‌ ସ୍ରୋତ (©) ଠାରୁ (ଅଭେକୁ ଆରମେଚର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ତବାହିଚ 
ହେବ । ଜିନ୍ସ ସେହି ସମଯରେ (୦) ଓ (୦, ର ସ୍ଥାନ ବିନିମୟ ହୋଇଥାଏ। 
ତେଣୁ ୯» B। ସଙ୍ଗେ ଯୋଗ ହେବ ଏବଂ ଠ; , 8 ସଗୋେ ଯୋଗ ହେବ 

ଫଳରେ ବାହ୍ୟ ପରିପଅରେ ବିଦ୍ୟତ୍‌ ସ୍ରୋଚର ଦିଗ ପୂର୍ବପରି ସମାନ ରହିବ ! 


ବଦ୍ବ୍ଯ୍‌ତଦ୍‌ ଚମୋଟର (Electric Motor) 

ଡ଼ାଇନାମୋ ପରି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ମୋଟର ଗୋଟିଏ ସପଳ୍ଯତ୍ତ |! ଏହା ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 
ଶଲ୍ତିକୁ ଯାଦ୍ିକ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରେ । ତ଼ାରନାମୋ ପରି ଏଥିରେ 
ଆରମେତର, ବିବ୍ୟୁତ୍ଚୁ୍ମକ ଏବଂ ଦିଚା ପରିବର୍ରକ ପର୍ତି ଅଂଶ ଆଏ | ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 
ମୋଟର ଢ଼ାଇନାମୋର ଠିକ୍‌ ଓଇଟା କାମ କରେ | ଡ଼ାଇନାମୋରେ ଯାନ୍ତିକ 
ଶ୍ତି ବିନିମୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଷଲ୍ି ରତ୍ସାଦିତ ହୁଏ । କିନ୍ତ ମୋଟରରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଶକ୍ି 
ବିନିମୟରେ ଯାନ୍ତିକ ଶଳ୍ତି ଭତ୍ସାଦିତ ହୁଏ । 

ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରୋତ ମୋଟରର କମ୍ୟୁଟେଟର ଦେଇ ଆରମେଚର ମଧ୍ୟରେ 
ଘ୍ଦେଶ କରେ । ˆ ଆରମେଚରର ଭଭୟ ସ୍ତାନ୍ତ ମୋଟର ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 
ଚୁମ୍ଭକର ମେର୍ଗ ନିକଟରେ ସମମେର୍ ସୃଷ୍ଟି କରୈ ! ଅର୍ଥାତ୍‌ ଭତ୍ତରମେ୍ 
ନିକଟରେ ଉତ୍ତରମେର୍ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମେର୍ଭ ନିକଟରେ ଦକ୍ଷିଣମେରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । 
ଫଳରେ ଆରମେଟର ବିକର୍ଷଣ ବଳରେ, ଚୂ୍ମକୀଯ କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟରେ ଘୂରେ ।! 
ବର୍ମାନ ଆରମେଚରର ଭରରମେର୍ୁ ଚୁମ୍ମକର ଦକ୍ଷିଣମେରୁ ନିକଟରେ ଏବଂ 
ତାହାର ଦକ୍ଷିଣମେଲ୍ତ ଚୂମ୍ମକର ଭତ୍ତରମେର୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ! ଠିକ୍‌ ସେହି 
ସମଯରେ କମ୍ୟୁଟେଟର, ଆରମେଚର ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରୋଚର ଦିଗ ପରିବଇିତ 
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ହୋଇଥାଏ । ଫଳରେ ଆରମେଚର ମେରୃଦୃୟ ସ୍ଥାନ ବିନିମୟ କରେ । ଅଥାତ୍‌ 
ଆରମେଚରର ଭଭର ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ମେର୍ର ଯଥାକ୍ରମେ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ଉତର ମେବ୍ଧ ହୁଏ ! 
ଏପରି ହେବା ଫଳରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଚମକ ଏବଂ ଅରମେଟରର ମେଚ୍ଧମାନ ପୂର୍ବପରି 
ସମମେର୍ର ଭତ୍ନ୍ତ କରେ । ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପୂଣି ବିକର୍ଷଣ ଘଟେ 
ଏବଂ ଆରମେଚରର ମେରୁ, ଚୂମ୍ମକ ମେର୍ଧଠାରୁ ଦୂରଜୂ ଘୁଞ୍ଚିଯାଏ । ଏହିପରି 


” © ସ୍ରରୁଳ ଯ୍ବାହୁ ମୋଟ୍‌ : 
ବିକର୍ଷଣ କ୍ରିୟୀ କ୍ରମାଗତ ଗବରେ ଘଟି ଆରମେଚର୍‌ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ କ୍ଷେତ ମଧ୍ୟରେ 
ଦୁତ ଗତିରେ ଘୂରେ। ମୋଟରର ଆର୍‌ମେଚର୍‌ ସଙ୍ଗେ ବିବିଧ ଯନ୍ ପାତି ଯୋଗକରି 
୍ନଗୁତ଼ିକୁ କାଯ଼ାକାରୀ କରୀଯାଏ ।! ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ମୋଟର ବ୍ଯବହାର କରି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 
ପଂଖା, ଚାମୂଚାଡ଼ି, ବିଦ୍ୟୁତଟେନ, ଜଜ ଉରୋଳନ ପଞ୍ଚ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯନ୍ତପାତି 
କଜୀର୍ଯା କରେ । ହି 
ଫ୍ଯୁଜ ଓ ତାଡ଼୍ାର ବଯବଦ୍ଧୀର | 

ଘରେ ବା ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ସେଢେ ମୃର୍ୟବାନ ଵୈଦ୍ୟଯୁତିକ ଯନ୍ତପାତି 
ବ୍ୟବହାର କରତି । ସେଥିରେ ଦୈବାତ୍‌ ଅତ୍ଯଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ୍ଥବାହ ହେଲେ 
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ତାହାର ସୃଷ୍ଣ ଅଂଶ ସବୁ ଉରମ ହୋଇ ପୋଡ଼ିଯାଏ ବା ଛିଶ୍ଷିଯାଏ । ସେହି 
ଯତ୍ତ୍ରପାତିକୁୂ ରକ୍ଷା କରିବାପାଇି ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଇଇନ୍‌ରେ ଏକ ପ୍ତକାର ଧାତବ ତାର 
ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ | ବିଦ୍ୟୁଚ୍‌ ସଇନରେ ନିଦ୍ଦିଷ୍ଠ ପରିମାଣର ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 
ସ୍ଫୋତ ବହିଲେ ସେହି ଚାର ଖଣ୍ଡ ଉତ୍ତପ୍ତ ହୋଲି ଛିଣ୍ଡି ତରଳି ଯାଏ | ଏହି ତାର 
ଖଶତୂ ଫ୍ୟୁଜ କହି । ଫ୍ୟୁଜ ଥିଲେ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବାହ ହେବା ମାଭ୍ତେ ଇଇନ୍‌ 
କଟିଯାଏ । ସାଧାରଣତଃ ସୀସାତାରକୂ ଫ୍ୟୁଜରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । 
କିମ୍ଭା ଅତିସର୍ ଚତ୍ପାତାର (ଯୋହାର ସ୍ତତିରୋଧ ଅଧିକ?) ଯୋଖିବାକୁ ହୁଏ 


- ସାରାଂଶ 


ବିଦ୍ୟୁଚ୍‌ ଏକହ୍କାର ଶ୍ତି । ବିବିଧ ଯାନ୍ତିକ ରପାୟରେ ବିଦ୍ୟତ୍‌ ଶ୍ତିତାପ 
ଆସେକ, ଧ୍ବନି ଏବଂ ଚୁମ୍ମକୀୟ ଶକ୍ତିରେ ରୂପାର୍ତରିତ ହୋଇଥାଏ । ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 
ଦୂଇ ପକାର ଯଥା ୯୧୬ ଘର୍ଷଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବା ସ୍ଥିର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଏବଂ ୯୨) ଚଳବିଦ୍ୟୁତ୍‌ | 
ଏମଭାର ଏବୋନାରଟ୍‌, ଜର, ପର୍ତିରେ ତିଆରି ଦଣ୍ଡକୁ ରେଶମ, ପଶମ, ବିରାଡ଼ି 
ଚମଦ୍ଵାରୀ କିଛି ସମୟ ଘଷିଲେ ଘର୍ଷଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଜାତ ହୁଏ । ଘର୍ଷଶଦ୍ଵାରା 
ପଢିଡିଭ୍‌ 4+) ଏବଂ ନେଗେଟିର୍‌ —) ଗୁଣବଦିଶିଷ୍ଠ ଦୁର ସ୍ତକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 
ଚାତ ହୁଏ,। ସମସ୍ତକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବିଶିଷ୍ଟ ବସ୍ତୁ ବିକର୍ଷତ ହୁଅର୍ତି କର୍ନ ବିସ୍ଟୃରୀତ 
ସ୍ଥକାର ବିଦ୍ୟୁତ୍ଯୁ୍ତ ବସ୍ତୁ ପରସ୍ପର ପ୍ତତି ଆକ୍ଞ୍ ହୁଅନି ¦ 


ଭେଇଟାଙ୍କ ସପକ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସେ୍‌ ଇଘୁ ସଲଫ୍ୟୁରିକ୍‌ ଏସିଡ୍‌ ମାଧ୍ୟମରେ 
ଦସ୍ତା ଏବଂ ତମ୍ମା ଫକ଼କର ସଂପୋଗରେ ଗଠିଝି ହୋଇଥାଏ । ଏଥିରେ ୟିବା 
ତୁଟି ହେସ ପାର୍ଶ୍ୀକରଣ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ରିୟୀ । Nn 

ଯେଉି ବସ୍ତୁ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପ୍ରବାହିତ ହୁଏ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଦ୍ୟୁଚ୍‌ ପରିବାହୀ 
ଏବଂ: ଯେଉି ଢିଲ୍ତିକ୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସବାହିତ ହୁଏ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ 
ଅପରିବଦାହୀ ବା ଅନ୍ତରକ କୁହାଯାଏ ! ଢ଼ାଇନାମୋ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ୯୧୬ ସ୍ଥତ୍ୟା- 
ବର୍ଭୀ ସ୍ରୋତ ବା ଏ.ସି. ଢ଼ାଇନାମୋ ଏବଂ ୨) ସଜଖ ସ୍ବୋତ ବା ଡ଼ି.ସି 
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ଡ଼ାଇନାମୋ । ଡ଼ାଗନାମୋର ପଧାସ୍ତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକ ହେଇ ୯୧) ଆର୍‌ମେଚର୍‌, 
(୨) ଯେଢୁ ଚୂମକ, ୯୩) ସିପ୍‌ ରିଂଗା ଏବଂ ୯୪୬ ବରସ । ସଳଖ ସ୍ତୋତ ବା 
; ଡ଼ିସି ଡ଼ାଇନାମୋରେ ଘତ୍ୟାବର୍ରୀ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ରୌତନୁ ଏକ ଦିଗରେ ଗଳିତ 
କରାଯାଏ । £ 


ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ମୋଟର :¬- ମୋଟରରେ ବିବ୍ଯୟୁତ୍ଶର୍ତି ଯାତ୍ତିକ ଶକ୍ତିରେ 
¦ ରୂପାରରିତ ହୁଏ | 


ପଖ୍ରାବଲୀ 
aH 
୧। ଘଞଷିଣ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ କଣ ଏହା କିପରି ଭତ୍ସ୍ଭ ହୁଏ ଏହାର ଗୁଣ ପରୀକ୍ଷାଦ୍ସାରା ମାଣ 
କର ! 
୨ । ଭୋରଟାଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସେଇର ଗଠନ ଓ କାଯା ଚିତ୍ର ସହ ଦର୍ଶନା ଦର । ଏହାଇ 


- 


ଦୋଷଗୂଡ଼ିକ କଣ ? ଏହି ଦୋଷଗୁଡ଼ିକ କିପରି ଦୂର କରାଯାଇଛି ବୂଟ୍ଅ । 
' ୩ | ବିଦ୍ୟୁଚ୍‌ ପରିବାହା ଓ ବିଦ୍ୟୁଚ୍‌ ଅପରିବାହୀ କଣ ରଦାହରଣ ସହ ବୁଝାଥ | 

୪ । ଶୁଷ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସେଇର ଗଠନ ଓ ବାଧ୍ୟ ଚିତ୍ର ସହ ବର୍ଶନାକର ! ଏହା ଅନ୍ୟ ସେଇଗୁଡ଼ିକ 
ଠାରୁ କିପରି ସୁବିଧାଜନକ ଏବଂ ଏହା ଜେଲି ଭେଲି ଯତ୍ନରେ ଦ୍ୟବହାର ବରାଯାଇ?ି ଭୈଖ । 

୫ । ଝିଦ୍ୟୁତ୍‌ସ୍ରୋଚର ବିଜିତ୍ନ କ୍ରିପା ଉଦାହରଣ ସହ ବୂଝାର ଡିଜ୍ଞ । ® 

୬ । ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଘଣ୍ଟାର ଗଠନ୍ଧ ଏବଂ ଜାର୍ଯା ଚିତ୍ରସହ ବର୍ଶନା କର | ଏଥିରେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଚୁମ୍ଭକ 
ଜାହିଁଜି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ବୃଝାଅ । 

୭ | „ୁବିଦ୍ୟୁଚ୍‌ ବିଶ୍େଷଣ କଣ ? ହିଁଜର ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବିଶ୍ଣେଷଣ କିପରି କରାଯାଏ ପରୀକ୍ଷା କରି 
ବୁଝାଇଦିଅ ! 

ମ। ବିଦ୍ୟୁତ୍ବଚୀ ଜିପରି ଜଳେ, ଚିତ୍ର ସୃହ ବର୍ଶନା ଦର ? 

୯। ପଘେରିତ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସ୍ତୋତ କଣ ଉଦାହରଣ ସହ ବୁଝ୍ୟଅ। 

୧୦ । ଚାଇନୀମୋ କେତେ ୍୍ଥକାରର ? ସେଗୁତ଼ରି କର ଗଠନ ଓ କାଯିରେ ଥିକୀ ପାର୍ଥକ୍ୟ 

ଚିତ୍ର ସହ ବର୍ଶନା ଚର | 
ବହ । ତାଇନାମୋ ଚଣ ? ଏହାର ମୂଳସର ଚିତ୍ର ସହ କୂଝାଅ । 
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୧୨ । ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ମୋଟରର ଗଠନ ଏବଂ କାଯ ଚିତ୍ର ସହ ବର୍ଶନା କର ! 
୧୩ । କାଲନାମୋ ଓ ବିବ୍ୟୁତ୍‌ ମୋଟର ମଧ୍ୟରେ ଗଠନ ଏବଂ କାର୍ଯାରେ ଥିବା ପାର୍ଥକ୍ୟ ଚିଙ୍ 


ସହ ବର୍ଷନା କର ! 


୧୪ । ବନ୍ଧନାମଧ୍ଯର୍ର ଉପଯୂଭ୍ତ ଶହ ଵା ଦାକ୍ୟାଂଶ ନେଇ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ "ପୂରଣ କର |! 


୧୫ 


୯କ) ଜଳ, ବିଦ୍ୟୁତ୍ର — ଅଟେ ! ସୂପରିବାହୀ, କୂପରିବାହା, ଅପରିବାହ!) 

(ଷଖ) ଅସାଯୀ ବିଙ୍ଗତ୍‌ ଚୂମ୍ମତ ନିର୍ମାଣପାରି — ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ । 
୯ କୋମଳ ଲହା, ଇସ୍ତାତ, ତମା) 

(ଗ) — ସବୂଠାରୁ ଅଧିକ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପରିବାହୀ ! ପ୍ଲାଟିନମ୍‌ , ଚନା, ଲୁହା) 

(ଘା) ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପଂଖା ମଧ୍ୟରେ — ଥିଚାରୁ ଏହା ଘୂରେ । ବ୍ୟୋଝେରୀ, ତାଇନାମୋ, 
ମୋଟର) 

(ହା) — ଏକାଠି ଘଷିଲେ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଭପ୍ଘନ୍ନ ହୁଏ । 
(ମହମ ଏବଂ ଫୃ।ନେଇ୍‌ , ରେଶମ ଏବଂ କାବଦଶ) 

(କଢ) ରେଶମ କନାଦ୍ଵାରୀ ଘରିତ କାଚଦଶ୍ତରେ ଜାତ ବିଦ୍ୟୁତ୍ଜୁ -— ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଝୁ ହାଯାଏ 
€ ରାଢିତ, ଘେରିଚ, ଯୁଭ ) 

(ଛ) ପଶମକନାଦାରୀ ସର୍ଷିତ ତଉଦ୍ତରେ ଜାତ ବିଦ୍ୟୁତ୍କୂ — ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ କୁହାଯାଏ 
୯ ଗଳିତ, ବିଯୁ୍୍ ଯୂଚ୍ତ 

ଏକ) ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଏକସ୍ାନର୍ତ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଗ୍ଢଢିତ ହେଲେ ତାକୁ — ବିତ୍ୟତ୍‌ କୁହାଯାଏ ? 
¢ ଚିଗସ୍ଥାୟୀ, ଚଳ, ହିର ୬ 

(ଝ) ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ପ୍ରବାହ — ର ସ୍ତୋତ ଅଟେ ! 
€ ଚୂମ୍ଭକଶରି, ର୍ଡଁ, ଯାଓକ ଶଳ଼ି ) 

1 ବିଜ୍ଞାନସହାତ କାରଣ ଦର୍ଷାଧ- ଝା 

(କ) ସରଳ ବିଦୁୁତ୍‌ ସେଇର ସ୍ରୋତ ଳମେ କ୍ଷାଣ ହୋଇ ଆସେ । 

(ଷ) ପାଶ କରଣ ଦୋଷ ହ୍ଵାସ କରିଦାପାଲି ଭୋଇଟାଙ୍କ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ଷସଲରେ ଜାରକଭ 
ଦ୍ରବ୍ଯ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ! 

(ଗ) ଶୁଷ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ସେଲରେ ଥିବା ପିଚୁ ଆବରଣରେ ଗୋଟିଏ ସୃ୍ଠ ରମ୍ତ ଥାଏ 


(ରା) କଳର ଟିଁଦ୍ୟତ୍‌ ବିଶେଷଣ କଇଵେଳେ ଅମ୍ପ ମିସଥିତ ଜଳରେ ବିଦ୍ୟତ ପ୍ରବାହ 
କରାଯାଏ । 


© 


° 
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କୃକୀସ୍ ଅଧାସ୍କ 
ପେଚ୍ରୋଲ୍‌ସ୍ସମ୍‌ ଖରିକ ଭୈଲ (Minera! Oil) 


ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ତୈଳ ଓ ତୈଜଳାତ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ୟବହାର କରୁ ! 
ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଭରିନ୍ତ ଦା ସ୍ଥାଣୀଳ ପଦାର୍ଥରୁ ଉପଜାତ ହୋଇଥାଏ, 
ଯଥା ନଡ଼ିଆ ଡେଇ, ବାଦାମ ତେର, ତାଭପିନ୍‌ ତେଇ ଏଗଡ଼ିକ ଭରିଳ୍ପ ତୈଳ | 
କତ୍ମାଛ ତେର, ସିଲ୍ମାଛ ତେଇ, ଚିମି ଚେଇ-ଏଗୁଡ଼ିକ କତ୍‌ , ସିଲ, ତିମି ସଭୃତି 
ସ୍ଥାଣୀର ଚବିର୍ଧ ରପଜାତ ପାଣୀ ତୈଳ ! ବିଭିନ୍ନ ଭରଭିଳ୍ପ ବା ପ୍ାଣୀଳ ତୈଳକୁ 
ଆମେ ଖାଦ୍ଯ ପଦାର୍ଥରୂପେ ବ୍ଯବହାର କରିଥାଉ । ଏସବୁ ବ୍ଯତୀତ ଆମେ 
ଅନ୍ୟ ଏକ ଛେଣୀର ଡୈଳ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ଏଗୁଡ଼ିକ ମୂଖ୍ୟତଃ ଜାଳେଣି 
ପଦାର୍ଥ ଯଥା :—କିରାସିନି ତେଇ, ଡ଼ିଳେଇ ତେଇ, ପେଟୋଇ ଇତ୍ୟାଦି ! ଏସବୁ 
ଯଦାର୍ଥ ପେଟ୍ରୋରିୟମ୍‌ ନାମକ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ ¦! ପେଟୋଲିଯମ୍‌ 
ଗୋଟିଏ ଖଣିଜ ତୈଳ । 


ଶପଚଟ୍ରାଲସସ୍ଟମ ମିଳେ କେଉଁ ଠୁ ? 

ପେଟ୍ରୋଲିଯମ୍‌ ଶଷତ୍‌ ସବୁଜ ମିଷ୍ଥିତ କଳା ରଙ୍ଗର ଘନ ତରଳ ପଦାର୍ଥ 1 
ରୃତ୍ୃଵ୍‌୍ର ନିମ୍ନରେ ମାଟି, ବାଲି ଓ .ନିଭିନ୍ନ ସରକାର ଶିଳ ସ୍ତରର ଅଭ୍ୟନ୍ତରରେ 
ରକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟନ୍‌ ଓଜନ ପେଟ୍ରୋରିଯମ୍‌ ଜମ ରହିଥିବା ଜଣାଯାଏ ! ରୂତର୍ଵବିତ୍‌- 
ମାନଙ୍କ ମତରେ ଆଜିଜୂ ରକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷ ତଳେ ମାଟିତଳେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍‌ ସୃ୍ତି 
ମ୍ପୋଇଛି ଓ ପ୍ରେହିପରି ଚମିଂ ରହିଛି । 

ମାଚିଚ୍ଳେ ପଫେଟ୍ରୋଲିୟମ୍‌ର ଉତର ହେଇ କିପରି ? ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏ 
ବିଷୟରେ ଦୁଇ ସ୍ଦାର ଚର୍ଧ ସିର କରିଛନ୍ତି । 

ଘଥମ ଚତର୍ସ ଅନୁସାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଯମ୍‌ ମୂଳ ଜୈବ ପଦାର୍ଥର ଉତ୍ତର ! 
ରକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ବର୍ଷତଳେ ଭୂଗର୍ଇରେ ପୋତି ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା କୋଟି କୋଟି ଟନ୍‌ 
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ଓଜନର ସାମୁଦିଜ ପଥାଣୀ ଭରିଦ ତଥା ସୃକ୍ଷମଜାୟ ଜୀବର କ୍ଷୟୀଂଶରୁ ହିଁ ତାହ! 
ଜାତ ହୋଇଛି । 

ଦ୍ଵିତୀଯ ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ପେଟ୍ରୋଲିପିମ୍‌ ମୂଳତଃ ଗୋଟିଏ ଅଜୈବ ଖଣିଳ 
ପଦାର୍ଥର ଭପ୍ପନ୍ନ । ଏହି ଅନୈଚ ପଦାର୍ଥକୁ କାଲ୍‌ସିଅମ କାରବାରତ୍ରୂପେ ଚିହ୍ନଟ 
କରାଯାଇଥାଏ । ଏହା ଜାଇସିଯମ୍‌ ଓ କାର୍ବନ୍ର ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ! ସମ୍ଭବତଃ 
ଚୃନ ପଥର ବ। କାଲ୍‌ସିଅମ୍‌ କାର୍ବୋନେଟ୍‌ର ମୌଜିକ ଭପାଦାନରୂପେ ରହିଥିବା 
କାଲ୍‌ସିଅମ୍‌ ଓ କାର୍ବନର ସଂଶ୍ରେଷଣର୍ତୁ ଏହି ଯୌଗିକ ଭୂଗର୍ରେ ଭତJ୍ର ହୋଇଥାଏ | 
ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ମଚରେ କାଇ୍‌ସିଅମ୍‌ ଢାର୍ବାରତଚ୍‌ ସହିତ ଜଳର ପ୍ତତିକ୍ରିୟାରୁ 
ଯେଉି ଦହନୀୟଯ ଆସିଟିଲିନ୍‌ ଗ୍ୟାସ ଭତ୍ସନ୍ତ ହୁଏ ତାହା ଭୂଗର୍ର ଚାପ ଓ ତାପରେ 
ରୂପାରରିତ ହୋଇ ପେଟ୍ରୋଛିମ୍‌ରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ! 


ରପରୋଭ୍ତ ଦୂଇଟି ତର୍ଵ ମଧ୍ୟର୍ତ ପଥମ ଚର ସପକ୍ଷରେ ଅଧିକ ପମାଣ 
ମିଳୁଥିବାରୁ ତାହା ଗ୍ରହଣୀୟ ମନେହୁଏ । ଖଣିଜ ପେଟ୍ରୋଲିଯମ୍‌ରେ ଜୀବାଂଶ 
ତଥା ଜୀବ ଶରୀରରେ କାର୍ବନ ଓ ହାଇତ୍ରୋଜେନ୍‌ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକ 
ଯଥା ¬ ସର୍ଫରର ଭପସ୍ଥିତି ଦେଖାଯାଏ ! ଏହି କାରଣରୁ ପେଟ୍ରୋଲିଯମ୍‌କୁ 
ମୁଖ୍ୟତଃ ଜୈବ ପଦାର୍ଥର ଉଭତ୍ସନ୍ତ ବୋଲି ନୂହାଯାଇପାରେ ! 

ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ମାଟି ଚଳେ ବମିଥିବା ପ୍ତଚୂର ପରିମାଣ 
ପେଟ୍ରୋଲିମ୍ଭମ୍‌ର ସନ୍ଧାନ ମିଳେ । ଏ ସବ୍ଧ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ୂଷିଆ, ଆମେମିକା, 
ଭ୍ତମାନିଆ, ଇରାନ, ଇରାକ୍‌, ମେକ୍ସିକୋ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଥ୍ପ, ବର୍ମା, ରତ ଓ 
ପାଢିସ୍ଥାନ ପ୍ତଧାନ | 

ଆମ ଗରତରେ ଆସାମର ଦିଗ୍‌୍ବୋରଠାରେ ' ପେଟ୍ରୋଛିଯମ୍‌ ଖଣି ରହିନ୍ଧି । 
ତାହା ଛଚ଼ା ଏପର୍ଯାନ୍ତ ଗୁଜୁରୀଟ ଉପକୂଳରେ ଅନେକ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍‌ ଖଣିର 
ସନ୍ଧାନ ମିଳିଛି ଓ ଦେଶର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେଚେକ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ମାଟିତଳେ 
ପେଟ୍ରୋଲିଯମ୍‌ ରହିଥିବା ସ୍ଥମାଣ ମିଜୁଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ ବିଶେଷତଃ ରୁଷିଆ, 
ଆମେରିକା ତୂଳନାରେ ଗରତରେ ଉତ୍ନ୍ତ ପେଟ୍ରୋଇଲିଯମ୍‌ର ପରିମାଣ ଅବଶ୍ୟ 
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ଅତ୍ୟଧିକ ନୁହେଁ ; ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଭନ ଏହି ଖଣିଜ ତୈଳର ମାଜ 0:7 % 
ଅଂଶ ଗରତରୁ ମିଳେ | 


“ 


ପେଚଟ୍ରାଳସ୍ଟମର ଗଣି କାର୍ଯ (Mining of Petroleum) 


ରୂତ୍ଧକ୍‌ର ବିଭିନ୍ନ ଗରୀରତାରେ ପେଟ୍ରୋଲିଯମ୍‌ ଜମି ରହିଥାଏ । ଏହି 
ଗରୀରତା ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ଅଳ୍ପ କେତେଶହ ମିଟରର୍ୁ ଆରମ୍ଭ କରି ପ୍ଥାଯ 3 
କିଲେେମିଟର ପର୍ଷାନ୍ତ ହୋଇପାରେ । ରୃତ୍ଵଙ୍‌କୁ ଭେଦକରି ନଳକୂପଦ୍ଲାରା 
ପେଟୋଲିଯମ୍‌କୁ ମାଟିତଳୁ ଭଵାର କରାଯାଏ | ନଳକୂପ ଭିତର ଦେଇ ପେଟ୍ରୋ- 
ଭିୟମ୍‌ ସ୍ଵଚଃ ମାଟି ତଳୁ ଭପରକୂ ୍ତବାହିଚ ହେବା କେତେଜ ସ୍ଥଳରେ ଦେଖାଯାଏ | 
ମାଟିତଳେ ଆବଦ୍ଧ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍‌ରୃ ଭପଜାତ ସ୍ତଚୁର ପରିମାଣ ପ୍ରାଳତିକ 
ଗ୍ୟାସର ଗ୍ରପହେତୁ ଏହା ସମ୍ଭବ ହୁଏ | ଗ୍ୟାସ୍‌ ଚ୍ଵପ କମିଗରେ ପେଟ୍ରୋରିଯମ୍‌ 
ଆର ସ୍ଵତଃ ବାହାରେ ନାହିଁ । ଏପରି ପେଟ୍ରୋଲିଯମ୍‌କୁ ପମ୍ପକରି ମାଟିତଳୁ 
ବାହାର କରାଯାଏ । 


ମାଟିଚଳୁ ଆମଦାନି କରାଯାଉଥିବା ଅପରିଷ୍କଚ ପେଟ୍ରୋଲିଯମ୍‌ରେ ମାଟି- 
ବାଲି ବ୍ୟତୀତ ଆହୁରି ଅନେକ ଅଶୁଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ମିଶିତ ଓ ଯୌଗିକ ଅବସ୍ଥାରେ 
ରହିଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ,ପ୍ଥକ୍‌ କରିାଁପାଞି ଓ ପେଟ୍ରୌରିମ୍‌ରୁ ପେଟ୍ରୋଲ, 
କିରାସିନି ପ୍ରଭୃତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଉପଜାଚ ପଦାର୍ଥ ଭତ୍ାଦନ କରିବାପାଲି ତାହାକୁ 
ରାସାୟନିକ ଶୋଧନ କରିବା ୍ଝୀବଶ୍ୟକ ହୁଏ । ଏଥିପାରି ଖଣି ଅଞ୍ଚଳରୁ ଅପରିଷ୍ଟୃତ 
ଫେଟ୍ରୋଲିଯମ୍‌ କୁ ପାଇପ୍‌ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶୋଧନାଗାରକୂ ପଠାଇବା ଦରକାର 
ହୁଏ । ନିରାସରା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶୋଧନାଗାରଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଖଣି ଅଞ୍ଚଚଚର୍ୂ 
ଯଥେଷ୍ଟ ଦୂରରେ ଥିବା ସହରାଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଆଏ । ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ 
ଶୋଧନପାଲି ଶହ ଶହ ଜିଲ୍ଲେମିଟର ଦୃରପଯାନ୍ତ ଅପରିଷ୍ଟଚ ପେଟ୍ରୋଇିୟମକୁ 
ପାଇପ ଗଲନ ସାହାଯ୍ୟରେ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିବାକୁ ପତ଼େ । 
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ତ ଶାଧଜ 


ଅପରିଶଷ୍କଚ ପେଟ୍ରୋଲିଯମ୍୍‌ରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ୟୋସୀୟ ଓ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ମିକଷିତ 
ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ । ତରଳ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ ବିରିନ୍ନ ସାନ୍ଦ୍ରତା ଓ ସତୁଟାନାଙ୍କ ବି ଶିଷ୍ଟ । 
ମୁଖ୍ୟତଃ ନିମ୍ନ ମଧ୍ୟମ ଓ ଭଚ୍ଚ ଏହି ତିନି ସୂଟନାଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଠ ତରଳ ପଦାର୍ଥ ସେଥିରେ 
ରହିଥାଏ । ଏହାଛଡ଼ା କେତେ ପ୍ତକାର କଠିନ ଓ ଅର୍ଵ କଠିନ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟ 
ସେଥିରେ ମିଶି ରହିଥାଏ । ଏହି ସବୂ ମିଶିତ ଭପାଦାନଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ତାଥମିକଗବେ 
ପୃଅର୍‌ କରିବାପାଇି ପେଟ୍ରୋଳିଯମ୍‌ରେ ଶୋଧନ କରାଯାଏ । ଏହି ଭପାଦାନଂ- 
ଗୁଡ଼ିଦ ମୃଥକ୍‌ ହେଗ ପରେ ସେଥିରୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦରକାରୀ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ାଦନ 
କରାଯାଏ । 


[ଏ 


ଆଧୁନିକ ତୈଚ ଶୋଧନାଗାରରେ ପେଟ୍ରୋଲିଯମ୍ବର ପ୍ରାଥମିକ ଶୋଧନ 
ପାଇଲି ଆଂଶିକ ପାତନ CFratରnal Distillation) ପଛତି ପ୍ରଯୋଗ 
କରାଯାଏ । ଏଥି ନିମିର ବହୁ ମୃଲ୍ଯବାନ ଯନ୍ତ୍ରପାତି କଳକବ୍‌ଜା ସମ୍ଭଳିତ 
କାରଖାନା ବସା ଯାଇଥାଏ । 


ଶୋଧନ ପଦ୍ଧତିର କେତେକ ମୌଳିକ କ୍ରିୟା ନିମ୍ପରେ ଦିଆଗଇ- 


ଝୁ । ଅପରିଷ୍ଟୃତ ଖଣିଜ ପେଟ୍ରୋଲିଯମ୍‌କୂ ପଥମେ ପାତନରିଟର୍ଟରେ ତାପ ଓ 
ଗ୍ପଦ୍ଵାରା ବାଷ୍ପୀକରଣ କରାଯାଏ । ପାତନ ରିଟର୍ଚଟଟି ଲୁହାରେ ତିଆରି 
ହୋଲଥଆଏ ଓ ଏହା ଆଞ୍ଜିତିରେ ଭଚ ଗମୂଜ ପରି । ଗମ୍ମଳ ଭିତରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ 
ଥାକ ରପରଜୂ ରପର ସଜା ହୋଇ ରହିଥାଏ ! ଏହି ଆାକର୍ଗୁଡ଼ିକ ପେଟ୍ରୋରିୟମ୍‌ର 
ଆଂଶିକ ପାତନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । 0 

୨। ଖଣିଜ ପେଟ୍ରୋଲିଯମ୍‌ରେ ଗସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ସୃକ୍ଷ୍ମକଣାଯୁକ୍ତ ବାଇ, 
ମାଟି ଓ ପାଣି ମିଶି ରହିଥାଏ । ସେଗୁଡ଼ିକୁ ପୂଅକ୍‌ କରିବାପାଇଁ ଫଥମେ ଖଣିଜ 
ପେଟ୍ରୋଲ୍‌କୁ ଷ୍ଟିମ୍‌ର ତାପମାତ୍ରାରେ € 100* ସେଣଶ୍ିଗ୍ରେତ଼? ରଖି ଗ୍ଭପ ୍ଥଯୋଗ 
କରାଯାଏ । ଏହା,ଫଳରେ ତରଳ ମିଶ୍ରଣଟି ଦୁଇଅଂଶରେ ବିରକ୍ତ ହୋଇଯାଏ । 
ଭପର ସ୍ତରରେ ପେଟୋଲିୟମ୍‌ ତୈଳ ଓ ନିମ୍ବ ସ୍ତରରେ ଜଳ ରହେ | ଏହା ବ୍ୟତୀତ 
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ପେଟ୍ରୋଲିଯମରେ ଦ୍ରବୀରୂତ ଗ୍ୟାସ୍‌ ମଧ୍ୟ ପ୍ଅକ୍‌ ହୋଇଯାଏ ଓ ବାଲି ମାଟି 
ପ୍ରଭୃତି କଠିନ ଗରୀ ପଦାର୍ଥ ଚରଳର ତଳ ସ୍ତରରେ ଜମିଥିବା ଗ୍ୟାସଜୂ ଅଲଗା 
କରି ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ । 


୩। ପୃଥକ ହୋଇଥିବା ତରଳ ତୈ ଜଯୁକ୍ତ ଅଂଶକୁ ଅଧିକ ଉତ୍ତପ୍ତ କରାଯାଏ! 
ଫଳରେ ତାହାର ତାପମାତ୍ରା ଜମେ 400° ସେଣ୍ଟିଗ୍ରେତ୍‌ ପର୍ଯନ୍ତ ପରିବଧିତ ହୁଏ | 
ଏତେ ରଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରାରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍‌ରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ଉପାଦାନଗୁଢ଼ିକ 
ବାଷ୍ପ |ଭୂୃତ ହୋଇଯାଏ । ଯେଉି ଅବଶିଷ୍ଟ ଅଂଶଟି ବାଷ୍ୀର୍ୃତ ନ ହୋଇ ତରଜ 
ଅବସାରେ ରହେ ତାହାଜୁ “ଫ୍ୟୁଏଇ୍‌-ଅଏଇ୍‌” ୯ ଧୀ ୦1) କୁହାଯାଏ ¦ 


୪। ବାଷ୍ପୀରୂତ ଗ୍ୟାସୀୟ ମିଶ୍ଣଣଡୂ ଆଂଶିକ ପାତନ ସ୍ତମ୍ଭ Fraction- 
ating Column) ମାଧ୍ୟମରେ ବିଲିନ୍ନ ତାପମାଢ୍ରାରେ ଶୀଚଳ କରାଯାଏ | 
ତା'ଫଳରେ ସୂଟନାଙ୍କ ଅନୁୂପାୟୀ ମିଶଣରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରପାଦାନଗୁଡ଼ିକ 
ଘନୀଭୂତ ହୁଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିଙ୍ଗ ପୃଥକ୍ତବେ ସଂଷ୍ରହ କରାଯାଏ ! ପରେ ଏହି- 
ଆଂଶିକଗବେ ପାତିତ ଅଂଶଗୁଡ଼ିକୁ ପୂନର୍ଶୋଧିତ କରାଯାଏ ! 
ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍‌ ଆଂଶିକ ଶୋଧନରୁ ଭପଢଜାତ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକର 
ବ୍ୟବହାର 


ଅଂଶ ସୂଟନାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର 
hs 2s ME ” 
୧! ଗ୍ୟାସ୍‌ '' କୋଠରିଚାପ- ଏହି ଗ୍ଯାସ୍‌ଡ଼ୂ ମୂଖ୍ଯତଃ ଜାଜେଣି 


ମାଙ୍ଟ୍‌ଠାର୍ୁ ପଦାର୍ଥରୁୂପେ ବ୍ଯବହାର କରାଯାଏ। 

“ ନିମ୍ବତର ଚାଛଡ଼ା ଏଥିରୁ ଗ୍ଯାସୋଲିନ୍‌ ବା 
ମଟରଗାଡ଼ି ଓ ଭଡ଼ାଦାହାଳ ପାରି 

ଜାଳେଣି ଭତ୍ଘାଦନ କରାଯାଏ । ଏହି 

ଗ୍ୟାସ୍ଵରୁ ରାସାୟନିକ ପଛଚିରେ କୃତ୍ରିମ 

ରବର ମଧ୍ଯ ରତ୍ଘାଦନ କରାଯାଏ | 
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ଅଂଶ ସୂଟନାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର 
ସାମା 
୨ କୁତ୍‌ ନାପ୍ଥା “ 


(Crude Naphtha) 18°—150°C 


କୃତ୍‌ ନାପ୍ଥାରୁ ନିମୃ- 
ଲିଖିତ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ 
ଉତ୍ପାଦିତ ହୁଏ ଏଁ 


(କଠ) ପେଟ୍ରୋଲିଯମ୍‌ ରଥର ବିଭିନ୍ନ କାର ରଙ୍ଗ ଓ ରବରପାଇି 
¢“ ।୫ଂ୨୦°୯ ଦ୍ରାବକ ଶୁଷ୍ଠ ଧୂଲେଇପାଇି ମଧ୍ଯ 
ଏହା ଦ୍ରାବକରୂପେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | 


(ଖ) ପେଟ୍ରୋଇ ବା ମଟରଗାଡ଼ିରେ ଜାଳେଣି ତେଲ, 
ଗ୍ୟାସୋଭିନ୍‌ 70° ୨0°C ଶୂଶ୍ଠ ଧୂଲେଇପାଲି ଦ୍ରାବକ । 


(ଗ) ଇଘପେଟ୍ରୋଲିଯମ୍‌ ବା 
ଭିଗ୍ରଏନ୍‌ (Ligroin) ୨୦° - 120° ଦାବକ 


~ 


(ଘେ) ବେଞ୍ଜନ୍‌ ବାଶ୍ରିସ୍‌ ଓ ରଙ୍ଗ ତିଆରି ପାଇି ଦ୍ରାବକ 
Po 120° -150°C¢ ° 
° 
୩ ! କିରାସିନି ତେଇ ଜାଜେଣି 
(Kerosine Oil) 150°—309°C 0 . ” 
୪ । ଗ୍ୟାସ୍‌ ଅଏଲ୍‌ ଡ଼ିଜେଲ ଚେଇ, ଜାଜେଣି ଓ 
(Gas Oil) 300°ଚର୍ସ ଖ୍ୟାସୋଲିନ୍‌ ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ 
ବା ହେଇରି ଅଏଇ୍‌ ଅଧିକ ପରା୍ମିକ ବସ୍ରୂପେ ମଧ୍ଯ ଗ୍ଯସ୍‌ 
(Heavy Oi) ଅଏଇ୍‌ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ! 


Digitized by PPRACHIN, SOA 


ଅଂଶ 


ବ୍ୟବହାର 


୫ । ଅବଶିଷ୍ଟାଃଶ-ଏଥିର୍ୁ 
ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦାର୍ଥ 
ଗୁଡ଼ିକ ପୃଥକ କରା- 
ଯାଇପାରେ 

(କଠ) ପାରାଫିନ୍‌ ମହମ 

(Paraffin Wax) 

(ଖ) ଛୁବ୍ରିକେଟିଂ ତେଇ 

CLubricating Oil) 


୯ଗ) ଭେସ୍ଲିନ୍‌ 


ଶୋ) ପିଚୁ 
(Pitch) 

hn 3 

(ଡ) ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍‌ କୋକ୍‌ 
CPetroleum Coke) 
ଉପରେ ଦିଆଯାଇଥିବା 


ମହମବତୀ ଜୋତାପଲିସ୍‌ ତିଆରି 
ପାଇଲି ବ୍ଯବହୃତ ହୁଏ । 

ଗାଡ଼ି ଚକର ବଲ୍ଲ ବିଅରିଂ ତଥା 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ଥଳରେ ଘର୍ଷିଣର 
ନିରାକରଣ ପାରି ଏହା ମୁଖ୍ୟତଃ 
ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । 


ଘର୍ଷଣ ନିରାକରଣ ପାରି ଓ 
କେତେସତ୍ତକାର ରଙ୍ଗ ଓ ସାଧନ 
ସାମଗ୍ରୀରୂପେ ବ୍ଯବହୃତ ବିଭିନ୍ନ 
କ୍ରିମ୍‌ ସସ୍ତୁତ ପାଲି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । 
ରାସ୍ତା ତିଆରି ପାଇଁ ଓ' କେତେକ 
ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ଓ ବାଶ୍ରିସ୍‌ ପ୍ତସ୍ତତି 
ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | 


ଖଣିଜ ପଥରର୍ଧ ଧାତୁ ନିଷ୍ଠା ସନ ପାଇଲି 
ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । 


ବ୍ୟବହାରଗୁଡ଼ିକ ବ୍ଯତୀତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମୃକ୍ତ 
ଉପଳାତ ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ନାନାପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥ ଟଦ୍ତାଦନ କରାଯାଏ। 
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ସାରାଂଶ 

ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍‌ ଗୋଟିଏ ଖଣିଜ ଚୈଳ | ଏହା ଇତ୍ସକ୍‌ର ବିରିନ୍ନ ଶିଳାସ୍ତର 
ଅନ୍ତରାଳରେ ଇକ୍ଷ ରକ୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଜମି ରହିଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ ମିଳେ । 
ଭୂଅର୍ୟନ୍ତରର ତାପ ଓ ଗ୍ଵପହେତୁ ପ୍ରାଣୀ ଓ ଉତ୍ତିଦ ଶରୀରର ଜୈବ ପଦାର୍ଥର 
ରୂପାତ୍ତରର୍ସ ଏହା ଜାଚ ହୋଇଥାଏ ! 

ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍‌ ଖଣି ରହିଛି । ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶ 
ମଧ୍ୟରେ ରୂଖିଆ ଓ ଆମେରିକାରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ପେଟୋରିଯମ୍‌ ଉତ୍ାଦିତ 
ହୁଏ । ସାରା ପୁଥିବାରୁ ଉତ୍ସନ୍ନ ପେଟ୍ରୋଭିଯମ୍‌ର ମାତ୍ର 0-7% ତାରତରୁ ମିଳେ | 

ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍‌କୂ ନଳକୂପ ଖନନଦ୍ଵାରା ମାଟିତଜୁ ରଦ୍ଧାର କରାଯାଏ । 
ଅପରିଷ୍ଟତ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଶୋଧନ କରାଯାଇ ବିଭିନ୍ନ ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ାଦନ 
କରାଯାଏ | 

ପେତ୍ରୋଭିଯମ୍‌କୁ ଆଂଶିକ ପାଚନ ପଦ୍ଧତିରେ ଶୋଧନ କରାଯାଏ । 


a 


ପେଟ୍ରୋରିୟମ୍‌ର ବିଲିନ୍ନ ଉପଜାତ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକ 
ପ୍ରଧାନ 


(କ) ଢାଳେଣି ଗ୍ୟାସ, (ଖ) ପେଟ୍ରୋଇ, (ଗେ) କିରୋସିନି ତେଇ, (ଘେ) ଡ଼ିଢେଇ 
ତେଇ,› (ଝଡ) ମହମ, ୯ଚ) ଭୁବ଼ିକେଟିଂ ତେଇ, (ଛେ) ରେସ୍ରିନ୍‌ ଓ (ଓ) ପିଚୁ ! 


ପ୍ରଣ୍ମାବଲୀ nN 
୧ । ପେଟ୍ରୋଲିଯମ୍‌ ଗୋଟିଏ ଜୈବ ପଦାର୍ଥ ଏହି। କିପରି ୍ତମାଣ କରିବ? ମାଟିତଜକୁ 
ପେଟ୍ରୋଲିଯମ୍‌ କିପରି ଆସିଉ — ସୂଚନା ଦିଅ । ଝ 


୨। ପେଟ୍ରୋଲିଯମ୍‌ର ଶୋଧନ କିପରି କରାଯାଏ 7 କେଉି ମୃଖ୍ଯ ପବାଥଗୁଡ଼ିକ 
ପେଟ୍ରୋଲିପମ୍‌ଗ୍ର ଉପଜାତ ହୁଏ ? 0 5 S 


୩ । ନିମ୍ପଚାପ ମାତ୍ରାରେ ପେଚ୍ରୋଲିଯମ୍‌ର ଆଂଶିକ ପାତନ କରାଗରେ କି ପୃବାର୍ଥ ମିଳେ ଓ 
ତାହାର ବ୍ଯବହାର କଅଣ ଦର୍ଶାଅ 
କେ) 18 “ସେ ¬ 70°ସେ, (ଖ) 70°ସେ-9 0°ସେ, ଗେ) 90°ସେ ¬ 120 "ସେ, 
(ଘା) 120°ସେ — 150 °ସେ, (ଡେ) 150°ସେ — 300°ସେ ! 
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ଚଭୁଥଁ ଅଧ୍ାସ୍ଟ 
କ୍ଯାଲ୍‌ ସଅମ୍‌ (Calcium) 


ପ୍ତକୃତିରେ ମୌଳିକ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ୟାଇସିଅମ୍‌ ଦେତାବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ ! 
ଜିନ୍ସ ଏହାର ଯୌଗିଜ ପଟୁର ପରିମାଣରେ ଦେଖାଯାଏ । ଏହି ଯୌଗିକମାନଙ୍କ 
ମଧ୍ୟର ନିମ୍ନରିଖିତଗୁଡ଼ିକ ପଧାନ — 


୧ । ଜ୍ୟାଇସିଅମ୍‌ କାର୍ବୋନେଟ୍‌ ୯୯୫୯୦,୨-ଏହା ବିରିନ୍ନ ଆକାରରେ ଓ 
ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖାଯାଏ । ଯଥା ¬ ଚୂନ ପଥର (lime stone), 
ଖଡ଼ି, ମାର୍ବଲ, କ୍ୟାଲସ୍‌ାଇଟ୍‌ କ୍ୟାଇସ୍୍‌ବାର ଇତ୍ୟାଦି ! ଡ଼ିସର ଖୋଜପା 
ଓ ଜଳଚନ୍ତ୍ରମାନଙ୍କ ବହିରାବରଣରେ କ୍ୟାଲ୍‌ସିଅମ୍‌ କାର୍ବୋନେଟ୍‌ ଥାଏ । 


୨ 1 ଡ଼ୋଇ୍‌ମାଇଟ୍‌ ( Dolomite) 

୩ | ଚିପ୍ସମ୍‌ € Gypsum) 

୪ ! କ୍ୟାଇୁସିଅମ୍‌ ଫସ୍‌ଫେଟ୍‌ ! 

୫ "କ୍ୟାଇ୍‌ସିଅମ୍‌ ସିଲିକେଟ୍‌ (ଅନେକ ପ୍ରକାର ପଥରରେ ଏହା ମିଛିତ ହୋଇ 
ରହିଥାଏ) । 


କାଲସିସ୍ଟମରୁ ଚ୍ତସ୍ତୁଵ ଓ ଧର୍ଗ 
ଚୂନ ପଥର ଅତ୍ୟନ୍ତ ସହଜଲର୍ୟ ହେରେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରୁ କ୍ୟାଲସିଅମ୍‌ ପତସ୍ତୁତ 


କରିବା ସହଚସାଧ୍ୟ ନୂହେଁ । ସେଥିପାଲରି କ୍ଯୟାରସିଅମ୍‌ ଫ୍ଲୋରାଇଡ଼ ନାମକ 
ଯୌରିକର୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍‌ ବିଶ୍ରେଷଣଦ୍ଵାରା କ୍ୟାଇସିଅମ୍‌ ଧାତୁ ପ୍ତସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । 


ଏହା ରୂପା ପରି ଉଜ୍୍‌ ଜ ସାଧାରସଙ୍ଗ, କିର ଅତ୍ୟନ୍ତ ନରମ । ଏହାର ସଳ୍ରିଯତା 
ଅଧିକ, ତେଣୁ ଏହା ଅକ୍ସିଜେନ୍‌, ସଇଫର ସଭତତି ଅନେକ ବସ୍ତୁ ସହିତ ଯୁ୍ତ 
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ହୋଲପାରେ । ମୌଳିକ କ୍ଯାଲସିଅମ୍‌ରକ୍ୁ ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ ! 
ଏହାର ପଧାନ ଯୌଗିକ ଚୁନ ବା କ୍ଯାଲ୍‌ସିଅମ୍‌ ଅକ୍‌ସାଇତ୍‌ | 


କ୍ୟାଲସିସ୍ଟ୍ରମ କାତ୍ବେ।ଜେଟ୍‌ (୯୫୯୦,) କୂନପଥର 

ପୂର୍ବରୁ ଜୂହାଯାଉଛି ଚୂନ ପାଣିରେ କାର୍ବନ ଡ଼ାଇଅକ୍ସାଇତ୍‌ ପବେଶ 
କରାଇଲେ, ଚୃନପାଣିଂଦୂଧିଆ ହୋଇଯାଏ । ଏଥିରେ କ୍ୟାଲସିଅମ୍‌ କାର୍ବୋନେଟ୍‌ 
ତିଆରି ହୋଇଯାଏ ବୋଲି ତାହା ଦୂଧିଆ ଦେଖାଯାଏ । କାର୍ବନ ଜ଼ାରଅକ୍ସାଇତ୍‌ 
ଗ୍ୟାସ ଜଳରେ ଦ୍ରଦୀତଭତ ହେବାର କାର୍ବୋନିକ ଏସିତ୍‌ ତିଆରି ହୁଏ । ଏହି 
ଏସିତ୍‌ ଚା ଅମ୍ପ କ୍ୟାଲଧିଅମ୍‌ କାର୍ବୋନେଟ୍‌ ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏହି କ୍ଯାଲସିଅମ୍‌ 
କାର୍ବୌୋନେଟ୍‌ ମାଟି ରିତରେ ବିରିଜ୍ନ ଆକାରରେ ଥାଏ ! ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଖଡ଼ି 
ମାର୍ବଇ ଓ ଚୂନ ପଥର ପ୍ରଧାନ । ଏହି ତିନୋଟି ଯୌଗିକର ମୃଳବସ୍ତୁ ଏକା 
କ୍ୟାଇସିଅମ୍‌ କାର୍ବୋନେଟ୍‌ କିନ୍ତ ରୂପ ବିଭିନ୍ନ । ମାର୍ବଇ ସବୃଠାର୍ତ ନିର୍ମଳ । ଚୂନ 
ପଅରରେ ମାଟି ପ୍ରଭୃତି ମିଶିଥାଏ 1 କ୍ଷଦ ଓ ସୃକ୍ଷ ଜଳପ୍ାଣୀଙ୍କ କଙ୍କାଵର୍ଧ ଖଡ଼ିର 
ସୃତ୍ତି ହୁଏ । ପ୍ରବାଚ, ପଇଁ ଓ ଗେଷ୍ାର ଦେହାବଶେଷ ପାଯ କ୍ଯାଇସିଅମ୍‌ 
କାର୍ବୋନେଟ୍‌ କହିଲେ ଚଳେ । 


.ମୁରୟା-ଗୋଟିଏ କ୍ସିବ୍ଭ୍‌ ୯୯୮ଧb!୪ରେ କିଛି ଖଡ଼ି ନିଅ ଓ ତାକୁ ଅଧିକ 
ପର୍ଭିମାଣରେ ଭତତ୍୍ କର । କୃସିବ୍‌ଭ୍‌ ଭିତରର ପଦାର୍ଥ "ରରାପରେ ଜଜ୍‌ ତକ୍‌ 
କଲେ, ତାହାନୁ ଥଣ୍ଡା ଚର । ଏହି ଅବଶିଷ୍ଟାଃଶରୂ କିଛି ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍‌ରେ 
ନେଇ ସେଥିରେ ବୃନ୍ଦାଏ ଦୁଇ ବୃନ୍ଦା ପାଣି ପକାଅ । ଦେଖ କ'ଣ ହେଉଛି -? 
ଏଥିରେ ଅଧିକ ପାଣି ଦେଇ ଲିଟ୍‌ମସ କାଗଜଦ୍ଧାରା ପରୀକ୍ଷା ଳର । ଏଡି 
ଦ୍ରବଣକୁ ଫିଲଟର କରି ତାହା ମଧ୍ୟରେ କାର୍ବନ ଡ଼ାରଅକ୍ସାଇତ୍‌ ଚାୟାସ ପୂଣି 
ପବେଶ କରାଅ | କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ? 


ଭପରୋକଭ୍ତ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ ବ୍ରନ୍ଦାଏ ଚଳ ପକାଇବା ମାତେ ଉରସ୍ତ 


ଖଡ଼ି ସିଂ ସି କରିବ ଅର୍ଥାତ୍‌ ଖୁବ୍‌ ଅଧିକ ତାପ ବାହାରିବ । ବେଝ୍ରି ଜଜ 
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ଦେଲେ ଦ୍ରବଣଟି କ୍ଷାରଯୁନ୍ତ ବୋଲି ଲିଟ୍‌ଶସ୍‌ ପରୀକ୍ଷର୍ୁ ଜଣାପଡ଼ିବ । ଦ୍ରବଣରେ 
ଯେଉ ପଦାର୍ଥଟି ତିଆରି ହେବ, ଚାହା ଚୂନ ବା କ୍ୟାଇସିଅମ୍‌ ଅକ୍ସାଇଚ୍‌ । 


ଅର୍ଥାତ୍‌ କ୍ୟାଇସିଅମ୍‌ କାର୍ବୋନେଟକୁ ଅତି ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ, ଏହା ବିଜାରିତ 
ହୋଇ କାର୍ବନ ଡ଼ାଇଅକ୍ସାଇତ୍‌ ତ୍ୟାଗ କରେ ଓ ଢ୍ୟାଇସିଅମ୍‌ ଅକ୍‌ସାଇତ୍‌ 
(ଚୂନ) ରହିଯାଏ | ୯a ୯୦,୯0୦ ଚନ) 4-୯0୦, ପୁନର୍ବାର ଚୂନପାଣିର 
ଚୁନ ମଧ୍ୟ କାର୍ବନ ଡ଼ାଇଅଜ୍‌ସାଇତ୍‌ ସହିତ ମିଳିତ ହୋଇ ଖଡ଼ି ( Chalk) 
ସୃଷ୍ଟି କରେ । ତେଣୁ ଏହି ପକ୍ରିୟାଟି ତତିବର୍ଭ୍ୟ Reversible) 


CaCO; 2Ca04+C0, 


କ୍ୟାଲସିଅମ ଅକ୍ସାଇଡ୍‌ (ଚୂଳ) 


ତୃନ ପଥରକୁ ଭରପ୍କରି ତୂନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଏ। ଏହି ଭକ୍ତିୟା ଭରଯମୁଖୀ 
ବା ପତିବର୍ର୍ଯ ହୋଇଥିବାରୁ ଚୂନ ପଥରକୁ ଚୂନରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ 
ହେଇେ କାର୍ବନ ଡ଼ାଇଅକ୍ସାରତ୍‌ ବାହାରିବା ସେ ସଙ୍ଘ ଗରମକରିବା ସ୍ଥାନରୁ 
ଚୁନ ପଥରକୁ କାଢି ନିଆଯାଇ ଅଞ୍ତା କରାଯାଏ ନଚେତ୍‌ ବିପରୀତମୂଖୀ କାଯ 


ଆରମ୍ଭଂହୋଇଯିବ ! “ : ` 
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ଏଥିପାଲି ଇଟା ନିର୍ମିତ ବଡ଼ ବତ଼ ଚୂନ ଗଟିରେ (Lime Kilns) 
ଏହି ନୟା ସଂପାଦିତ ହୁଏ | ଧୁନଭଟିଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବାକୁ ଗମୂଜପରି । ଟିର 
ତଜ ଅଂଶରେ ବାୟୁ ପବେଶ ପାଞି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥାଏ । ଚଳ ପାଖରେ କୋଇଲା 
ହାଜିବା ଦ୍ଵାରା ତାପ ୟୋଗ କରାଯାଏ | ଜଟିର ରପର ଅଜୁ ଛୋଟ ଛୋଟ 
ଚୂନ ପଥର ଖଶତ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ ¦ ଚାଟି ଅଭ୍ୟନ୍ତରର ଭଷ୍ତତା ପ୍ରାୟ 1000° 
ସେଣ୍ିଗେତ୍‌ ହେରେ ଚୁନ ପଥର ବିଯୋଜିଚ ଚୂନରେ ପରିଣତ ହୁଏ ! ଉତ୍ଘନ୍ 
ଜାର୍ବନ ଡ଼ାଇଅକ୍‌ସାରତ୍‌ ଭପରର ନିର୍ଗମ ପଅଦେଇର ବାହାରକୁ ବାହା ରିପାଏ । 
ଘଟିର ତଳ ଅଂଶରେ ଧଳାଚୂନ ନମ ହୋଇ ରହେ ! ଏହି ଚୂନଚୁ ଅନ୍ୟ ଏକ 
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ନିର୍ଗମଦ୍ଧାର ଦେଇ ବାହାର,କରି ନିଆ ହୁଏ । ଏହି ଚୁନଚ୍ର ଟିଣ ମଧ୍ୟରେ ନିବୃଜ 
ଗବରେ ବନ୍ଦକରି ବାହାରକୁ ପଠାଯାଏ ! 


ଚୁନର ଧର୍ମ ¢ 

ଏହା ଧଚା ଅନିୟତାକାର € Amorphous ) କଠିଣ ପଦାର୍ଥ । 
ଏହାକୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କହେ ଏଥିରୁ ଦୀପ୍ତିଶୀଳ ଚୂନାଇେକ ( Lime Light) ବାହାରେ ! 
ଏହା ଭର୍ତସ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସହଚଢେ ତରଚେ ନାହିଁ । ଏହାର ତରବାଇବା 


ତାପମାଢ୍ା ବା ଗଢଚ୍ନାଙ୍କ 2750°C । 


ଚଳ ପତି ଚୂନଗଂଆସଭ୍ତି ଖୁବ୍‌ ବେଶି । ବାୟୁର ଢଳ ଶୋଷଣ କରି ଏହା 
କ୍ୟାଇସିଅମ୍‌ ହାଇଚୁକ୍‌ସାଇତ୍‌ (Calcium Hydroxide) ରେ ପରିଣଚ ହୁଏ | 


a୦ +;,0 +୯2 (OH), ଚଳରେ ଚୂନର ଦ୍ରାବ୍ୟଚା ଅଧିକ ନୁହେଁ । 
ଏହାର ଜଳୀୟ ଦ୍ରବଣ ଅର୍ଥାତ୍‌ କ୍ୟଯାଲ୍‌ସିଅମ୍‌ ହାରଡ୍ରକ୍‌ସାଇଡ୍‌ ତୀବ୍ର 
କ୍ଷାର ଗୁଣାଚ୍ଛକ । ଚୃନ ଏସିତ୍‌ ସହିତ ବିକ୍ରିୟା କରେ ଓ ଇବଣ ଏବଂ ଜଳ 
ଉତ୍ପାଦନ କରେ । 

” ୯23୦ +2HCI ହୋଇତ୍ରୋକଲୋରିକ୍‌ଠ +୯a୯1,+୫Hq,;୦ ଚୂନ ସହିଚ 
ଜଳ ମ୍ରିଶାଇଲେ ଏନ୍ଦା ସଶ୍ଦେ ଢଳ ଶୋଷଣ କରେ । ଏହା ଦ୍ରନ୍ଧୀରୂତ 
୪ ହୋଇ ଯଥେଷ୍ଟ ଚଳ ଶୋଷଣ କରି ରହେ । ଏହି କ୍ରିୟାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ତାପ 
ବାହାରି ଆଏ | ଚୃୂନର ଆୟତନ ଚ୍ବିପାଏ । ଅବଶେଷରେ ଏହା ବିଚ୍‌ ଅବସ୍ଥାରେ 
ରହେ ! ଏହି ବିଚ୍ର୍ଶ ବା କଠିନ କ୍ୟାଲ୍‌ସିଅ୍‌ ହାଇତ୍ରକ୍ଯ଼ାଇତ୍‌କୁ କ୍ନ୍ମିଟ୍ନ 
ବା $1akd Lime) କହନ୍ତି । 


କରିଚୃନ ତୀବ୍ରକ୍ଷାର ଅଟେ । କିନ୍ନୁ “ଜଳରେ ବିଶେଷ ଗବରେ ଦ୍ରବୀରୂତ 
ହୁଏ ନାହିଁ । ଯଦି କଲିଚୂନ ବେଶି ପରିମାଣ ଜଳରେ ବୃତ଼ାଇ ରଖାଯାଏ ତେବେ 
ଚୂନ ପାଣି ତଢେ ବସିଯାଏ ଓ ଚାହା ଭପରେ ଥିବା ସ୍ବଜ ଦ୍ରବଣକୁ ଚୁନପାଣି 
(1 me Water) କୁହାଯାଏ ! କଇିଚ୍‌ନ କାର୍ଦନ ତାଇଅକ୍‌ସାଇଡ୍‌ ଗ୍ଯାସ 
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ଶୋଷଣ କରି ବ୍ୟାଛସିଅମ୍‌ କାର୍ବୋନେଟରେ ପରିଣତ ହୁଏ ! କଲିଚୁନ ଯଦି 
ସାମାନ୍ୟ ପରିମାଣ ଜଳରେ ମିଶ୍ରି ହୁଏ, ତେବେ ଜଳରେ ଏହା ଗସମାନ 
ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ ଓ ଦୁଧପରି ଏକ ଧଳା ଦ୍ରବଣ ସୃଷ୍ଟି କରେ ! ଏହାକୁ 
ଗୋଳାଚୃନ Milk of Lime) କହି ! 


ଚୂନ ଓ କଲିଚୃୂନର ବ୍ଯବହ୍ରାର 

ଚୂନ ନାନାସ୍ତକାର କାର୍ଯାରେ ଗେ ! ଅଧିକାଂଶ ଚୂନ କରିଚୁନ ତିଆରିରେ 
ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଧାତୁ ନିଷ୍ଠାସନ ପାଲି ଏହା ବହୁଳ ଗବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | 
“ଗରମ୍‌ ଗଇଟ୍‌”” ବା ଗସ୍ବର ଆନେକ ପସ୍ତୁତି ପାରି ଚୁନ୍ଧ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । 


ଇଟା ବା ପଥର ଯୋଡ଼ାର ପାରି କଲିଚ୍‌ନ ସ୍ଥଚୁର ପରିମାଣରେ ବ୍ୟବହୃତ 

ହୁଏ । ସିମେଣ୍ଟ କାଚ, କଂକ୍ରିଟ୍‌, କଷ୍ଟିକ୍‌ ସୋଡ଼ା, କାଲସିଅମ୍‌ କାର୍ବାଇଡ୍‌ 
ରଚ୍ଯାଦି ଘସତୃତିରେ କଲିଚ୍‌ନ ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ଯକ । ଚମିର ସାର ପାଇଁ 
କଲିଚୂନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଗାଢ଼ କଷ୍ଟିକ୍‌ ସୋତ଼ା ଦ୍ରବଣ ସହିତ ଚୂନ ମିଶାଇ 
ଯେଉି ମିକ ପଦାର୍ଥଟି ମିଳେ, ଚାହାଜୂ ସୋଡ଼ା-ଇଇରମ୍‌ (Soda Lime) 
କହନ୍ତି । ରାସାୟନିକ ବିଶ୍ରେଷଣ ପାଇଲି ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । ଗୋଜା ଚୂନ 
CMilk of Lime) ଓ ସଛଧାଚୃନ ସିମେଣ୍ଟ ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । 
. a 

ସନ୍ଧା ଚ୍ୃନ (Mortap “ 
ଚୂନ, ବାଛି ଓ ଜଳ ମିଶି ଏହା ଚିଆରି ହୁଏ । କାଇ ଘର୍ତି ତିଆରି ଜଘବେଳେ 
ଇଟାଂବା ପଥର ୧ଯାଡ଼ିବା ଏହା ଦରକାର ! ଦୂଇଟି ଇଟା ମଝିରେ ଯେଉି 
ସନ୍ଧା ଚୂନ ରହେ, ତାହା ବାୟୁର କାର୍ବନ ଜାଇଅକ୍‌ସାଇତ୍‌ ସଂସ୍ତର୍ଶରେ ଆସି 
କ୍ୟାଇସିଅମ୍‌ କାଦୋନେଟ୍‌ ତିଆରି କଝର ଓ ସମୂଦାଯ ଅଂଶଟିକୁ ଟାଣ କରେ । 
ବାଲି ମିଶିଥିବା ଯୋଗୁଁ ଚୂନ ସଙ୍କୁଚିତ ହେଲେ କାନ୍ଧ ଫାଟି ଯ଼ାଏ ନାହିଁ । 
ବାଲି ମଧ୍ୟ ସମୂଦାୟ କାଳ୍ଚକୂ ଏପରି ସଳିଦ୍ର କରି ପଢେ ଯେ କାଇ ଭିତରପର 


ବାୟୁର କାର୍ବନ ଡ଼ାଇଅକ୍‌ସାଇତ୍‌ ପଶିପାରେ 
d 
5 
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4 
ସଚତତମେଣ୍ଡଟ (Cement) 

ଚୂନ ପଥର, ବାରି ଓ ମାଟିକୁ ମିଶାଇ ପଥମେ ଚୁନା କରିଦିଆଯାଏ । ଜଙ୍ଗ 
ମିଶିଲେ ସମୂଦାୟ ପଦାର୍ଥ କିଛି ସମୟ ପରେ' ଶକ୍ତ ଖଣ୍ଡ ହୋଇଯାଏ ! ଏଥିରେ 
ଗ୍ୟାସ୍ର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ । ସେଥିପୀଲି ସିମେଣ୍ଟରେ ଢଳ ମିଶାଇ 
ପଇସ୍ତରୀ ବା ଯୋତ୍େଇ କରାଯାଏ ! ପାଣିଗୋଳା ସିମେଣ୍ଟ ବେଶି ସମୟ 
ରହିଗଲେ ଟାଣ ହୋଇଯାଏ । 


କଂର୍କ୍ତଟ (Concrete) 


ରଙ୍ଗା ପଥର ସହିଁତ ସିମେଣ୍ଟ, ବାଲି ଓ ଜଳ ମିଶି ଯେଉଁ ଶକ୍ତ ପଦାଥଥଟି 
ତିଆରି ହୁଏ, ତାହାକୁ କଂକ୍ରିଟ କହନ୍ତି | ଏହା ମଧ୍ୟରେ ରୁହାନ୍ଧଡ଼ ଦିଆଯାଇଥାଏ | 
ଫଳରେ ସମୂଦାୟ ବସ୍ତୁଟି ଏପରି ଶଭ୍ପ ହୁଏ ଯେ ତାହା ସହଜେ ଗଟ୍ଗେ ନାହିଁ 
ପୋଇ, ରାର ପ୍ରଭୃତି ତିଆରିରେ କଂକ୍ରିଟ୍‌ ବ୍ୟବହାର କଗଯାଏ | ଲୁହା ସହିଚ 
କଂକ୍ରିଟ୍‌ ମିଶି ଯେଉଁ ପଦାର୍ଥଟି ତିଆରି ହୁଏ, ତାହାଜୂ ୍ବଳିତ କଂକ୍ରିଟ 
C Reinforced Concrete) କହତି | 


ସାକ୍ଟନ (5039) 

- ଠସାତ଼ିୟମ Sସିଧ୩) ଏକ ପକୀର କ୍ଷାର ଧାତୁ । ଏହା ପକୃତିରେ 
ମୌଳିକ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳେ ନାହିଁ । କିନ୍ତ ଯୌଗିକ ଲବିଣ ଆକାରରେ ଏହା 
ମିଳିଥାଏ । ସେହି ରବଣଗୁଡ଼ିକ ହେଛସ- 

୧ ! ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରୀଇଡ଼ (Sodium Chloride) 
୨ । ସୋଡ଼ିୟଯମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍‌ (Sodivwn Nitrate) ¥ 
୩ । ସୋଡ଼ିୟମ କାବୌନେଟ୍‌ Sodium Carbonate) 


ସୌଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ଼ ¬ ଲୁଣ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ଯ କିଛି ନୂହେଁ । ଏହା 
ସମୁଦ୍ର ଜଳନ୍ତୁ ଓ ଲବଣ ଖଣିର୍ତୁ ପଚୂର ପରିମାଣରେ ମିଳେ ! 
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ସୋଡ଼ିଯମ ନାଇଟ୍ରେଟ୍‌ଂବା ଚିଲି ସୋରା — ଦକ୍ଷିଣ ଅମେରିକାର ଚିଲି 
ରାଜ୍ୟର ସମୁଦ୍ର ଲପକୂଳରେ ଏହା ହେଖାଯାଏ |» 


ସୋଡ଼ିଯମ କାର୍ବୋନେଟ୍‌ ¬ ଏହା ମାଟି ଦାଲି ସହିତ ମିଶି ରହିଥାଏ, 
ଗରତରେ ଏହାକୁ ସାଜି ମାଟି ରଜହତ୍ି । ଏହି ସୋଡ଼ିଯମ କାର୍ବୋନେଟ୍‌ ସାବୂନ 
ତିଆରି କରିବାପାଇି ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । 


ସୋଡ଼ା (Soda) 

ଆଗେ ସମୁଦ୍ର ନିକଟ ବର୍ଭୀ ଏକ ପ୍ରକାର ଉଚିଦଳକୂ ପୋଡ଼ି, ତାହାର ଭସ୍ପ 
ବା ପାଉଁଶର୍ୁ ସୋଡ଼ା ତିଆରି କରୁଥିଲେ । ପରବର୍ରୀ ଵାଳରେ ଲୁଣର ଏହାକୁ 
ସଗ୍ରହ କରାଗଇ । 


ଲୁଣ ଓ ଗାଢ଼ ସଇଫ୍୍ୟୁରିଜକ୍‌ ଏସିଚ୍‌କୁ ଉତ୍ତପ୍ତ କରି ପ୍ରଥମେ ଲବଣଙପିଷ୍ଟକ 
Salt Cake) ତିଆରି କରତି । ଏହା ସହିତ ଚୃନପଅଥର ଏବଂ 
କୋକ୍‌ CLime tone and coke) ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାନ୍ତି । ମିକ୍ଷଣଟିକୁ 
ଘୂର୍ଶାୟମାନ ଚୁଲୀ ୯ Rotating furnace ) ରେ ଭଇସପ୍ତ କରାହୁଏ । 
ଏଥିର୍ସ ଏକ ପ୍ତକାର କଳା ପାଉିଶ ମିଳେ | ଏହାଳୁ କୃଷଂ-ଭସ୍ପ (Black 2sh) 
କହତିଂ । ଏହାଜୂ ଜଳରେ ଫୁଟାଲ,. ଯେଉି ଦୁବଣ ମିଢ଼େ, ତାଳୁ ଛାଣି ଗାଢ଼ 
ଦ୍ରବଣ ତିଆରି କଲେ, ସୋଡ଼ିଯମ୍‌ ଜାର୍ବୋନେଟ୍‌ ମିଳେ କିନ୍ତ୍ର ଏ ପନ୍ଧତି ବଇଁସିନ୍ଧ 
ଚଳିତ ନାହିଁ 


 ବର୍ରମାହି ପିବତିର ନାମ ସଭରେ ପଦ୍ଧତି € ଠା ୮୦୦ 2 | ଏହି 
ଶହତିରେ ଆଣିମାନିଆ ଓ ରଣର ଜଳରେ ଏକ ପରିପୃଭ୍ତ ଦ୍ରବଣ ତିଆରି କରାଯାଏ | 
ଏହି ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟଦେଲ କାର୍ବନ-ଚାଇଁଅକ୍‌ସାରଡ୍‌ ହବାହିତ କରାଯାଏ । ଫଳରେ 
ଘଥମେ ଆମୋନିଅମ୍‌ କାର୍ବୋନେଟ୍‌ ତିଆରି ହୁଏ ଓ ତାହା ଛୁଣ ସୋଢ଼ିଯମ 
ଢ୍ଲୋରାଇଟ୍‌) ସହ ବିକ୍ତିଯା କରି ସୋଡ଼ିଯମ ବାଇକାର୍ବୋନେଟ୍‌ ଭପନ୍ତ କରେ । 
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ଏହା ଅଞ୍ତା। ଜଳରେ ଛଣାଯାଇ ଗରମ କ୍ମାଢ଼େ ସୋଡିୟମ କାବୌୋନେଟ 
ତିଆରି ହୁଏ । ଏହାକୁ ଭୁଗୀକଗ୍ଠ ସୋଡ଼ଂ କହରି । 


ଏହି ସୋତ଼ା ସାଧାରଣତଃ ଲୁଗାପଟୀ ପରିଷ୍କାର କରିବାରେ ବ୍ଯବହୃତ 
ହୁଏ । କାଚ, ସାବୂନ ଓ କଷ୍ତିକ ସୋଡ଼ା ଶିକ୍ଧିରେ ଚୂର ସୋଡ଼ା ବ୍ଯଦହୃତ 
ହୁଏ ! ଜଳର ଖରଚା ଦୂରୀକରଣ ପାଇଲି ମଧ୍ୟ ଏହା ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ! 
° 


କ୍ଗିକ ସୋଡ଼ା ବା ସୋଡସ୍ଟମ୍‌ ହାଇଡ୍ରକ୍‌ସାଇଡ୍‌ 


ସୋଟଜ଼ିୟମ୍‌ କାର୍ବୋନେଟ୍‌ର ଇଘୂ ଦ୍ରବଣ ସହିତ ଚୂନ ମିଶାଇ, ଦ୍ରବଣ ମଧ୍ୟକୁ 
ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପର ବାନ୍ଦି (!ଉm)୬ ଛାଡ଼ିଲେ କ୍ୟାଲସିଅମ୍‌ କାର୍ବୋନେଟ୍‌ 
ଅବକ୍ଷେପରୂପେ ରହେ ଓ ଦ୍ରବଣଟିରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍‌ ହାଲତ୍ରକ୍‌ସାରତ୍‌ ଦ୍ରବୀଭୂତ 
ହୋଇ ରହେ । ଦ୍ରବଣଟିକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗରମକଲେ ଜଳ ଅପସାରିତ ହୁଏ 
ଓ ସୋଡ଼ିୟମ୍‌ ହାଇତ୍ରକ୍‌ସାଇଡ୍‌ ଗଳିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳେ । 


ସାବ୍୍‌ଟନ 

କଷ୍ଚିକ୍‌ ସୋଡ଼ା ଦ୍ରବଣ ସହିତ ଚବି ବା ତେଲ ମିଶାଇ ଗରମ କରି ସାବୃନଂ 
ଡିଆଗ କରନ୍ତି । ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ନାମ “saponification” ବା ସାବୁନ 
କରଣଂ ’ 7 
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କଷ୍ଟିକ ସୋଡ଼ା ଦ୍ରବଣରେ ଚବି ପକାଇ ଦ୍ରବଣଟିକୂ ଘାଣ୍ି ଘାଣ୍ଟି 
ଭଉରପ୍ତ କରାଯାଏ । ପ୍ରଥମ ଅବସ୍ଥାରେ ତେଲ ବା ତୃ୍ବି ଟୋଳ୍ଟାଇ 
ହୋଇଯାଇ ଏକ ମିଶ୍ଣଣ ପସ୍ତୁତ ହୁଏ । ଏଥିରେ ଲୁଣ ଯୋଗ କରଚ୍ତି, 
ଫଳରେ ସାବ୍ରନ ସି ରଠେ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦ୍ରବଣର ଶେଷ 
ଅଂଶରେ ରହିଯାଏ । ଭସୁଥିବା ପଦାର୍ଥକୁ ଛାଣି ନେଇ ଉରପ୍ତ ଲୁଣପାଣିରେ 
ବାରମ୍ମାର ଧୁଆୟାଏ । ସର୍ବଶେଷରେ ତାକୁ ଜଳରେ ରଲତବରେ ଧୋଇ 
ବସେଇ ଦିଅନ୍ତି ଓ ବିଭିନ୍ନ କାର ନ୍ଧାଞ୍ଚରେ ତାଳି, ରଙ୍ଗ, ସେଣ୍ଟ ପର୍ତି ମିଶାଇ 
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ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଆକାର ଓ ରଙ୍ଗର୍ାବୂନ ତିଆରି କରତି । ସୋଡ଼ା ବ୍ୟବହାର ହୋଇ 
ଥିଲେ, ସାବ୍ରନ୍ନ କଠିଣ ହୁଏ । କିନ୍ତ ପୋଟା ସୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ସାବୂନ 
ଅପେକ୍ଷାକୃତ ନରମ ରହେ | ଗୁଁ ସେରିନ୍‌ ବା ଶର୍କରା ୯ a୮) ମିଶାର ସାବୁନକୁ 
ସ୍ବଛ କରି ତିଆରି କରାଯାଏ । ? 


ସାଵୁନର କଲ ସନ୍ଧତ ର୍କ ସ୍ପ 
4 


କୌଣସି ଚବିଯୁ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟକୁ କଷ୍ଚିକ୍‌ ସୋଡ଼ା ଦ୍ରବଣ ସହିତ ଫୁଟାରଲେ ତାହାର 
ଜଳ ବିଶ୍ରେଷଣ କ୍ରିୟା ଘଟେ ଓ ଫଳରେ ସାବୁନ ତିଆରି ହୁଏ । ସ୍ବେହଜ ଦ୍ରବ୍ୟର 
ଯେଉଁ ଏସିଡ୍‌ ମିଳେ, ଚାହାହିଁ ସାବୁନ କରଣ କାର୍ଯାରେ, ଗଗିଆାଏ । ସାବୁନ 
ସୋଡ଼ିଯମ୍‌ର ଏକ ପ୍ରକାର ଲବଣ । ସାବ୍ରନର ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ ହେତ୍ମ ସୋଜ଼ିଯମ୍‌ 
ଷ୍ଠିଆରେଟ୍‌ ଓ ସୋଡ଼ିଅମ୍‌ ପାମିଟେଟ୍‌ । ଚେଣୁ ଏହା ଜନ ସଂସ୍ତର୍ଶରେ ଆସିଲେ, 
ନଳ ବିଶ୍ରେଷଣ ଘଟେ ଏବଂ ଜୈବ ଏସିତ୍‌ ଓ ସୋଡ଼ିଅମ୍‌ ହାଇତ୍ରକ୍‌ସାରଡ୍‌ ଭଘନ୍ନ 
ହୁଏ | ଏହି ଏସିତ୍‌ଦୃୟ ଅଧିକ ସାବୁନ ସହିତ ମିଶିଲେ ଏକ ପ୍ତକାର ଅଦ୍ରବଣୀୟ 
ପଦାର୍ଥ ସୃଞ୍ତି କରେ; ଚାହା ଜଳ ସହିତ ମିଶି ଫେଣ Cather) 
ସୃଷ୍ଟି କରେ । ଏହି ଫେଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ତୈଳାଭ୍ତ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମଇଜା ସହଜରେ 
ଅପସାରିତ ହୁଏ ! ଏଥିପାଲି ବସ୍ତୁର ମରଳା ବା ଦେହର ମଇବା ପରିଶ୍ଟାର 
କରିଦ୍ୟଜୂ ସାବ୍ରନ ବ୍ଯବହାର କରାଧ୍ଥାଏ । ଦେହରେ ଗାଇବା ଏବୁନରେ 
ଅତିରିକ୍ତ କ୍ଷାର (Na୦) ବା ଜଳ ରହିବା ଉଚିତ ନୂହେଁ | = 


ମତଳାଥିବା ଜଳର ସାବୁନ ଘଷିଲେ ବା ମିଶାରଲେ, ସାବୃନ 
ମଇଞଝତି। ସହ ମିଶି ଏକ ଅଦ୍ରବଣୀୟଯ ଇବଣ ତିଆରି କରେ ଓ ଚଳଚର୍ର ମଇଳାକୁ 
ପୃଥକ୍‌ କରି ଦିଏ । ଖର ଜଳରେ ସାବୁନ ଦେଇେ, ଅନ୍ତ ଫେଣ ବାହାରେ ଓ 
ମୃଦୂଚଳରେ ବେଶୀ ଫେଣ ବାହାରେ । ସେଥିପାଲି ସାବୁନ ଫେଣ କରାଇବା 
ପାଲି ମୃଦୁ ଚଳ ସହଜ ହୁଏ । ଖର ଜଳରେ ଫେଣ କରାଇବାପ ଲି ଅଧିକ ସାବୁନ 
ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡ଼େ । କାରଣ ସାବୁନର କିଛି ଅଂଶ ମଇଚାନୁ ପୃଥକ 
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କରିବାରେ ଖର୍ଚ ହୋଇଥାଏ । ଏହି ମରଳା ଏର୍ଵ ପ୍ରକାର ଅଠାଳିଆ ପଦାର୍ଥ 
ଗବରେ ଜଳ ରପରେ ଗସେ । 


ମୃଦୁ ଓ ଖର ଜଜ ଉପରେ ସାବ୍ରନର କ୍ରିୟା ଜାଣିବା ପାରି ନିମ୍ବଲିଖିଚ ପରୀକ୍ଷା 
କର ° 


ପାତିତ (ଏ) ଜଳରେ ସାବୁନ ପକାଇ ସାବୁନ ପାଣି 
ତିଆରି କର । ଏହି ସାବ୍ରନ ଜଳଚ୍ଛ ଗୋଟିଏ ବ୍୍ୟୁରେଟ୍‌ Burette> 
ମଧ୍ୟରେ ପୂରାଅ ଓ ମାପ ଲେଖି ରଖ ! 


ଗୋଟିଏ ଟେଷ୍ଟ ଟ୍ୟୁବ୍‌ରେ 5 ଘନ ସେଣ୍ଟି ମିଟର ପାତିଚ ଜଳ ନିଅ । ଏହା 
ଭିତରକୁ ବ୍ୟୁରେଟ୍‌ରୂ ବୃନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ଜଳ ପକାଅ ଓ ଟେଷ୍ଟ ଟବକୁ ରଇକରି ହଲ୍ମଅ, 
ଯେପରି ପୂରାପୂରି ଫେଣ ବାହାରିବ । ଏହିପରି ଘଗବରେ ସମାନ ପରିମାଣର 
ବର୍ଷାଜଳ, ଲୁଣପାଣି, ସୋଡ଼ାପାଣି € Washing Soda ) ଖଡ଼ିଜଚ, 
ଖରଜଚ ନେର ଦ୍ର୍ୟରେଟ୍‌ର୍ର ସାବୃନପାଣି ବୁନ୍ଦା ବୁନ୍ଦା ପକାଇ ପରୀକ୍ଷା କର ! 
କେତେ ବୃନ୍ଦା ଜଳ ଦେବାପରେ ଟେଷ୍ଟଟ୍ୟୁବ୍ଜଳ ପୂରାପୂରି ଫେଣ ହେଉଅଛି ! 
ଏଲି ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ଯେ ମୃଦୁଜଳ ସବୁଠାରୁ ଅନ୍ଧ ବୁନ୍ଦା ସାବୁନ ପାଣିରେ 
ଫେଣ ହୋଇ ଯାଇଛି । 


‘ Md 
କାଚ (Glass) : 


କାତ ଏକ ଭକାର ଅନିୟତାକାର ସୃଳ ସା ଇଷତ୍‌ ସ୍ୃଵଳ କଠିଣ ପଦାର୍ଥ । 
ତାପ ଦ୍ଵାରା ଏହା ଶ୍ୟାନ ୯0ଧ) ଚରଜରେ ` ପରିଣତ ଡୁିଏ । 
ପୂଣି ଅଞ୍ତା କଲେ, ଏହା ନମନୀୟ ହୁଏ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ କଠିଣ ଆକାର ଧାରଣ 
କରେ । ରତ୍ତପ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଫୁଙ୍କି ବା ଛାଞ୍ଚରେ ଢାଳି, ଏଥିରୁ କାଚନଜୀ, କାଟ 
ପାର୍ତାଦି ତିଆରି: କରାହୁଏ । ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ରୋଇର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗ୍ପିଦେଇ 
କାଚ ପଟା ତିଆରି କରାଯାଏ । 
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କାଚ ନାନା ପ୍ତକାପ୍‌ରୁ ଦେଖାଯାଏ ! ପ୍ଯୋଳନ ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ଵଫ 
ଦେଇ ରିନ୍‌ ରିନନ ହକ୍ତିର କାଚ କରାଯାଏ ! ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର କାଟ ହେଉନା 
ଚାହିଁକି, ଚାହା ବିଭିନ ଧାତବ ସିଲିକୈଟ୍‌ର ମିଶଣରୁ ସୃଷ୍ି। ଏହି ମିକ୍ଷିତ ସିଲିକେଟ୍‌- 
ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ନିଶ୍ଚୟ କ୍ଷାରଧାତୁ (ସୋଡ଼ିୟମ ଦା ପୋଟାସିଅମ) 
ସିଲିକେଟ୍‌ ହୋଇଥାଏ ! ସିଲିକନ୍‌ ୯S] ) ଏକ ପ୍ରକାର ମୌଳିକ 
ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ଏହି ଅଧାତୁ No metallic) ଦେଖିବାକୁ କେତେକ 
ପରିମାଣରେ କାର୍ବନ ପରି । ଏହାର ଅକ୍ସାଇତ ପଚୃରଂପରିମାଣରେ ପାକତିକ 
ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳେ । ସିଲିକନ୍‌ର ତାଇଅକ୍‌ସାଇତ୍‌କୁ ସିରିକା Sica) 
ବା ବାଲି କହତି । କ୍ଲା୍ଳି Qୈଧଃମ2) ଆଗେଟ୍‌ ୯ Agate ), 
ଫୁ ଏପଥର € Flint Stone 2 ପଇଭ୍ତି ମଧ୍ୟ ସିଲିକ୍ଗ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯୌଗିକ । 
କ୍ଲାର୍ଜକୁ ଘଷିଲେ ସେଥିରେ ଘଷା ଦାଗ ପଡ଼େ ! ଏହା ବଳ ଓ ଏସିଡ୍‌ମାନଙ୍କରେ 
ଅଦବଣୀୟ । କ୍ଵାର୍ଚ ଟିକି ଟିଜି ଖଣ୍ଡରେ ଗର୍ଗି ବାଳିରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଫୁ ଣ୍ଢ 
ପଥର କେତେକ ଅଂଶରେ ଅନିଯତାକାର ଓ ଆଉ କେତେକ ପରିମାଣରେ 
ସ୍ଥଟିକାକାର | ଆଗେଟ୍‌ ସ୍ତଟିକାକାର ନହେଲେ ମଧ୍ଯ ଅତି ଶ୍ତ । ଏହା 


ନକତର ଛରି: ଧାରକ (Knife ¢dge) ରୂପେ ବ୍ୟବହତ ହୁଏ । 


ଜଳ-କାଚ (Water Glass) 2 

୫୦ ସ୍ଵବୂ ପ୍ରକାରର ସିଲିକା କଠିନ । ଏହା ଜକ୍ଚ ବା୬ଏମିତ୍‌ରେ ୯୨ବଣୀାଯ ! 
କିନ୍ତ୍ର ସିଲିକା ଉତ୍ତପ୍ତ କ୍ଷାର ଦ୍ରବଣରେ ଦ୍ରବଣୀଯ ଓ ଇବଣ ତିଆରି କରେ । ˆ ଏହି 
ଲବଣଗୁଡ଼ିବୁ ସିଲିକେଟ୍‌ , Silicate ) କହରି ! ସିଲିକାକୁ କଷ୍ଚିକସୋଡ଼ା 
ଦୂବଣରେ ଫୁଟାଯାଏ ! ସେହି ସିଲିକେଟ୍‌ ଦ୍ରବୀଭୂତ ଜଳକୂ ବାଷ୍ଠୀଜରଣ 
କଲେ, ଏକ୍‌ ପକାର ସୃଛ ପଦାର୍ଥ ମିଳେ । ଏହାକୁ ଜଳକାଟ (Water Glass 
ଠ୮ Soluble Glass) କହତ୍ରି। । ଏହି ଜଳକାଚଜୂ ପଥର ଇପରେ 
ଆବରଣ ପରି ବ୍ୟବହାର କରୀଯଯାଏ। ଏପରି କରେ ପଅର କ୍ଷୟସ୍ତାସ୍ତ ହେବ ନାହିଁ। 
ଏହା ମଧ୍ଯ ଅଗ୍ରି ନିବାରକ ୯୫ ଠଠଠ ରୂଫୈ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ । 
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ସୋଡ଼ିଅମ କାର୍ବୋନେଟ୍‌ Washing Soda)⁄ ବ୍ୟବହାର ଚରି ପ୍ତଚୂର 
ପରିମାଣରେ ଜଳକାଚ ଉତ୍ଘାଦନ କରତ୍ତି । 


ov 


କାଟ :¬ ଯେଉଁ କାଚ ଅମେ ବ୍ୟବହାର କରୁ, ତାହା ବିଭିନ୍ନ ପକାର 
ସିଲିକେଟ୍‌ର ସମ୍ମିଶଣରେ ତିଆରି ! ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ୯୧) ସାଧାବାଇି 
(୯ ସିଲିକା ୨ ବା କ୍ଵାଇଁ ଚର୍ଵ (€ Quartz Powder—SiO, )› 
(୨) ସୋଡ଼ା ଭସୂ S0da Ash) ବା (€ N୯୦, ) ବା ସୋଡ଼ିୟମ୍‌ 
କାର୍ବୋନେଟ, (୩୬୦୯ ଚକ୍‌ ବା ଚୂନ ପଥର ଗୁଶ୍ଡ କାଲସିଅମ୍‌ କାର୍ବୋନେଟ୍‌ 
€ ୯୦, ) ଏବଂ ୯୪୨୦ ପୂରୁଣା କାଚ ଗୁଣ୍ଠ € ଧୋ ) ନେଇ 
ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୁଣ୍ଡାକରି ରଲତ୍କବରେ ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତି । ଏହି ମିଶଣର୍ତ ଅନ୍ତ 
ଅନ୍ତର ନେଇ ଚୂରୀ ମଧ୍ୟରେ ତରଳାତ୍ତି । ସମସ୍ତ ମିଶ୍ଣଣ ସମଗବରେ ତରଳାଇ 
ଦେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁ ବା ଗ୍ୟାସର ବୃଡ୍‌ ବୃଦ୍‌ ରହେ ନାହିଁ । ତରଳ 
ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ସହିତ ମାଙ୍ଗାନିଜ ତାଇଅକ୍‌ସାଇତ ମିଶାଇଲେ, ଏହାର ରଙ୍ଗ 
ପରିବରିତ ହୋଇଥାଏ । ବେଳେ ବେଳେ ଲୌହ ସିଲିକେଟ୍‌ ମିଶାଇ କାଚର 
ରଙ୍ଗନୁ ଇଷଟ୍‌ ସବ୍ରଚ କରାଚ୍ତି । 

ତରଳ କାଟକୁ ଚୂଲୀରୂ ବାହାର କରି ଛାଞ୍ଚମାନଙ୍କରେ ବାଳି, ବିରି ଘକାରର 
ଜିନିଷ୍ଷତିଆରି କରନ୍ତି। ଚରଙ୍କ କାଚ ଉପରେ ରୋଇର ଚଳାଇ ଗ୍ଵପ ଦେଇ କାଚର 
ପ୍ଲେଟ ବା. ଚଦର ତିଆରି ଜରତ୍ତି । ବେଳେ ବେଳେ ନନ୍ଦ ସାହାଯ୍ୟରେ ଅବି 
ବିଝି# ଆକ୍ତିର ବୋତଲ, ଫୁାକ୍ସ ହରୃତି ତିଆରି କରି । 

ଜାଚ ଜିନିଷକୁ ରରସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ବେଳେ ହଠାତ୍‌ ଅଣ୍ଡା କରିଦେଲେ, 
ତାହାର ପାଖ ଶୀଘ୍ର ଅଣ୍ଡା ହୋଇ ଡମାଟ ବାନ୍ଧେ କିନ୍ମ ଅର୍ୟରର ଧଂଶରେ ବିଜୃତି 
ରହିଯାଏ । ଅର୍ଥାତ୍‌ ତାହା ଟାଣି ହୋଇ ରହେ ! ଏପରି ଅବସ୍ଥାର ଳାଚ ଭଙ୍ଗୁର 
ହୁଏ । ସାମାନ୍ୟ ଆଘାତରେ ବା ଗ୍ଵପରେ ଦା ତାପମାଢ୍ରାର ଚାରତମ୍ୟରେ ଏହା 
ଗଙ୍ଗି ଯାଏ ¦ ଏଥିପାଇି ଉପନ କାଚ ଦ୍ରବ୍ୟର ତାପମାଢ଼ା ଧୀରେ ଧୀରେ କମାଯାଏ | 
ଫଳରେ ଅଭ୍ଯନ୍ତରିର କାଚ ଭପରେ କୌଣସି ସ୍ତକାର ବିକୃତି ($2) 
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ପଡ଼େ ନାହିଁ । ଏପରି ଚିରି କାଚ ଦ୍ରବ୍ଯ ଅପେକ୍ଷାକ୍ତ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ । 
ଏହି ପ୍ତକ୍ରିୟାକୁ କାଚର ମୃଦୁଜରଣ Annealing of Glass) କୁହାଯାଏ । 


କାଚ ତିଆରି ସମୟରେ ଯଦି ସୋଡ଼ା ଇସ୍ପ (Washing Soda) 
ପରିବର୍ଗରେ ପୋଟାସିଅମ୍‌ କାର୍ବେ।ନେଟ୍‌ ବ୍ଯବହାର କରାହୁଏ, ତେବେ କାଚ 
ଶକ୍ତ ହୁଏ ଓ ଏହାଚୂ ଶଭ୍ତ କାତ Hard Glass) କୁହାଯାଏ । ଏହାକୁ 
ଉତ୍ତପ୍ତ କଲେ ଶୀଘ୍ର ତରଳେ ନାହିଁ । ଶଳ୍ଥ ପରୀକ୍ଷା ନଳୀ (Hard Glass 
Test-tube) ଏହି ପ୍ରକାର ଶର୍ତ କାଚରୂ ତିଆରି ହୋଉଁଥାଏ । 


ସଲ ସୀସା ନ୍‌ Lead), ପୋଟାସିଅମ୍‌ କାର୍ବୋନେଟ୍‌ ଓ 
ସିଲିକାଜୂ ଚୂର୍ଡକରି ତରଳାଇ ମିଶାଇରେ, ଯେଉଁ କାଚ ତିଆରି ହୁଏ, ତାହାକୁ 
ଫୁ କାଚ ନ Glas) କହନ୍ତି । ଏଥିରୁ 'ଶଭ୍ତ ସ୍ଭଚ୍ଚ ଓ ସୃଦ୍ଦର 
ଖଙଟ୍ଟର କାଚ ହୋଇପାରେ । 


ନରମ କାଚ ସବ୍ରଠାରୂ ଶସ୍ତା! ଅଥଚ ଅତି ସୃଚ୍ଚ ଓ ବର୍ଶହୀନ । ଏହା ଅଳ୍ପ 
ଚାପମାତ୍ରାରେ ତରନେ । ଯେଉଁ କାଚନଳୀ ଆମେ ନିର୍ଗମ ନଳୀରୂପେ ବ୍ୟବହାର 
କର୍ମ, ତାହା ଏହି ୍ତକାର କାଚରୁ ତିଆରି । ଝରକା ଜାଟ ମଧ୍ୟ ଏହି ଜାତୀଯ | 
କାଚରୁ ଅନେକ ପକାର ଜିନିଷ ତିଆରି କରାଯାଏ । ଏହା ଅଧୁନିକ ଯୁଗର 
ଏକ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ସଂପଦ । 

° 


, ଦ୍ଦଆସିଲ ov 


ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯା ପଦାର୍ଥଗ୍ନଡ଼ିକ ଭିତରେ ଦିଆସିଲି ଆମ ପାଇଲି ଗୋଟିଏ ଅତି 
ଦତ୍କାରୀ ଜିନିଷ ¦ ସୁବିଧାରେ ନିଆଁ ଟିକିଏ ପାରବା ପାଇଲି ଆମେ ଦିଆସିଲିଟିଏ 
ଖୋଳୁ ! ଦିଅସିଲି ଜେମିଚି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ହୋଚ ପିଇଟିଏ 
ବି କହିଦେଇ ପାରେ; କିରୁ ଦିଆସିଲି ନାଠିଟିଏ ନେଇ ଚାକୁ ଦିଆସିଲି ଚବା କଡ଼ରେ 
ଇଗିଥିବା ରଂହକରେ ଘଷିଦେଲେ କାଠିଟା କାହିଁକି ଜଳିଜଉଠେ ଓ ଦିଆସିଲି 


କେମିତି ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ଏ ବିଷଯ ସମସ୍ତଙୁ ଜଣା ନଥାଏ । 


Digitized by PPRACHIN, SOA 


. ¢ ୭୪ ୨) 


nN 


ଆମେ ନିତି ଯେଉଁସବ୍ର ବିଆସିଲି ବ୍ଯବହାର କଭର ସେଗୁଡ଼ିକୁ “ସେଫ୍ଟି 
ମ୍ୟାଚ” ଚୂହାଯାଏ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆହୁରି କେତେ ସ୍ତକାର ଦିଆସିଲି ମଧ୍ୟ ଅଛି। 


ସେଗୁଟ୍ିବ ମଧ୍ୟରେ “ଲୁସିଫର ମ୍ୟାଚ” ଓ ସେପଫଟି ଫ୍ରିକ୍‌ସନ୍‌ ମ୍ୟାଚ 
ଅନ୍ୟତମ ! ସବୂ ଜାର ଦିଆସିଲି ସେଫ୍ଟି ମ୍ୟାଚ ପରି ନିରାପଦ ନୁହେଁ ! 
ସେଗୁଡ଼ିକର କାଠି, କାର, ଘଥୁରିଆଚଟାଣ ବା ଅନ୍ୟ ଯେକୌଣସି କର୍କଶ ପଦାର୍ଥରେ 
ଟିକିଏ ଘଷି ହେଇଯିବା ମାଚ୍ରେ ନିଆଁ ଧରିପକାଏ । ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିଚୁ ସଂରକ୍ଷଣ 
କରିବାପାଲି ବିଶେଷ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼େ । କିନ୍ଗ “ସେଫ୍‌ଟି ମ୍ୟାଚ” 
ଚାତିର ଦିଆସିଲିଗୁଡ଼ିକ ବେଶ୍‌ ନିରାପଦ । ଏଥିରେ ନିଆଁ ଧରେରବା ପାରି 
କେବଳ ଏକଜ ନିବ୍ଦିଷ୍ ରାସାପନିକ ମିଶଣରୁ ଉତ୍ସନ୍ନ ପଦାଥର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ 
ହୁଏ; ଏହି ରାସାୟନିଜ ମିଶଣର ଥ୍ଥଭେପ ଉପରେ ଦିଆସିଲି କାଠିନୁ ଘଷିଲେ 
ଯାଇ କାଠିରେ ନିଆଁ ଧରେ ! ଏପ୍ତକାର ପ୍ରଲେପ ଦିଆସିଲି ଖୋଜର ଜଡ଼ରେ 
ସଗିଥାଏ । ଏହାକୁ ଆମେ ରଂଜକ କହୁ । ଏହାଛଡ଼ା ଦିଆସିଲି କାଠି ଅଗରେ 
ଟୋପିପରି କଳା ବା ଭଷତ୍‌ ଗଇ କିଛି ପଦାର୍ଥ ଇରିଥିବା ଆମେ ଦେଖୁ | ତାହାକୁ 
ଆମେ ବାରୁଦ କହୁ ! ଦିଆସିଲି କାଠି ଅରରେ ସଗିଥିବା ଏହି ବାରୂଦର ଟୋପିଟି 
ମଧ୍ୟ କେତେକ ନିଦିଷ୍ଟ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର ମିଶ୍ଡଣରୁ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ | 


ରାଞ୍ଜକର ଶାସାସ୍ଟୁନକ ଉପାଦାନ 


> ଙଆଁସିଲି ରଂଜକ ଗୋଟିଏ ଶୂଷଠ ପତଳା ପଲେପ ରଳି ଦିଆସିଲି ଖୋଳ- 
କଡ଼ରେ ଇଗିଥିବା କାଗଚ୍ର ଘୋଡ଼ଣି ଉପରେ ବୋଳା ଯାଇଥାଏ । ଏଥିରେ 
ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାସାଯନିକ ପଦାର୍ଥ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକବୃ ଅନୁପାତ ହେଇ କ) ନାଲି- 
ରଙ୍ଗର ଫସ୍ଫରସ୍‌ ୨ ଭଗ, ୯(ଖ) ଆଇରନ୍‌ ତାରସଲ୍ଫରତ୍‌ ୧5, 
ଚୃନା 7 ଗଗ, (ଗେ) କାଚଗୁୃଷ 3 ଗଗ ଓ ଘେ) ଅଠା, 1 „ ଗଗ | ଏହି 
ପଦା୍ଥିରୂଡ଼ିକର ମି୍ଷଣକୁ ଅନ୍ତ ଓଦାକରି ଅଠାଳିଆ ଅବସ୍ଥାରେ ଦିଆମିଲି ଖୋଳ 
କଡ଼ରେ ବୋଳି ଦିଆଯାଏ ! କିଛି ସମୟ ପରେ ତାହା ଶୁଖିଯାଏ । ଦିଆସିଲି 
ଖୋଳ କଡ଼ରେ ସ୍ଗିଥିବା ଏହି ଶୁଷ୍ଠ ଲେପଚୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଘଷି ପରୀକ୍ଷା କର ¦ 
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ଜିନିଷଟି ଆଟଗଠିଜୂ ଖସଖ୍ଧିଆ ଇଗିବ ! ରଂଜକରେ ମିଶିଥିବା ଢାଚଗୁସ୍ତ ଯୋଗୁ 
ତାହା ଏମିତି ଖସଖସିଆ ବା କର୍କଶ ଗେ । . 


ଅସିଲ କାଠର ବାରୁଦର ଶାସାସ୍ଟୃନକ ଉପାଦାଳ 
ଦିଆସିଲିକାଠି ଅଗରେ, ଟୋପିପରି ଲ୍ଭଗିଥିବା ବାର୍ରଦରେ ନିମ୍ପଲିଖିତ 
ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥଗୃଡ଼ିକ ଏକାଠି ମିଶି ରହିଥାଏ :¬ 


୧। ଆଣ୍ଡିମନି ଟ୍ରାଇସଲ୍୍‌ଫାଇତ୍‌ ; ଏହାର ଧର୍ମ ହେଗ¬ଏଥିରେ ସହଜରେ 
ନିଆଁ ଧରିପକାଏ । 

୨ । ପୋଟାସିଅମ୍‌ କ୍ଲୋରେଟ୍‌, ନାଇଟର (ପୋଟାସିଅମ୍‌ ନାଇଟ୍ରେଟ୍‌) 
କିମ୍ବା ରେତ୍ଲେଚ୍‌ (ସୀସାର ଏକପକାର ଅକ୍ସାଗତ)—ଏହି ପଦା୍ଥଗୁତ଼ିକ 
ଭିତରୁ ଯେ କୌଣସି ରୋଟି ଦିଆସିଲି କାଠିର ବାରୂଦରେ ମିଶାଇବା ଦରଜାର ! 
ଏ ଶ୍ରେଣୀର ପଦାର୍ଥକୁ “ଜାରକ” ଜୂହାଯାଏ ! ବାରୂଦରେ ଥିବା ଆଣ୍ତିମନି 
ଟ୍ରାଇସର୍‌ଫାଇତ୍ର ଦହନପାଇରି ଜାରକ ସାହାଯ୍ୟ କରେ । ଜାରଜ 
ପଦାର୍ଥଗୁଡ଼ିକର ମୂଖ୍ଯ ରାସୀଯନିକ ରପାଦାନ ଅକ୍ସିଢେନ୍‌ । ରଂଜଚରେ 
ଦିଆସିଲି କାଠିର ବାର୍ରଦର ଘର୍ଷଣବେଳେ ଯେଉି ରାସାଯନିକ ପ୍ତିଜିଯା ଘଟେ 
ସେଥିରେ ଜାରକର୍ଧ ବାହାରୁଥିବା ଅଜକ୍‌ସିଚେନ୍‌ ହିଁ ସାହାଯ୍ୟକରେ ! ତାଫଳରେ 
ବାରୁଦରେ ସ୍ଵତଃ ନିଆଁ ଧରିପକାଏ ଓ ବାର୍ତଦ ଜଳି ଉଠେ । 


୩ । ଚକ୍‌ ବା କାଚ ଗୁଶ୍—ବାର୍ଦରେ କିଛି ପରିମାଣ ଚକ୍‌ ବା କା ସୁତ 
ମଧ୍ୟ ମିଶୀଯାଇଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ନିଷ୍ଚିୟ ଓ କର୍କଶ ପଦାଥିରୂପେ କାର୍ଯକରେ । 
ସ୍ରାରୁଦରେ ଞଚିବା ଏହି ପଦାର୍ଥ ଯୋଗୁ ସେଥିରେ ଦୁଚ ରାସାୟନିକ ସ୍ତଚିଚ୍ରିଯ 
ଘଟେ ନାହିଁ । ଫଳରେ ବାର୍ତଦ ଅରେ ଜଳିବାବୁ ଆରମ୍ଭକଲେ ହଠାତ୍‌ ଫସ୍‌କରି 
ଜଳି ନଯାଇ ଧୀରେ ଧୀରେ ନେ । 


୪ । ଅଠା ¬ ବାରୁଦରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଏକାଠି: 
ମିଶେଇ ଧରି ରଖିବା ପାଇି ଅଠା ସାହାଯ୍ଯ କରେ । 
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୫ । ଏସବୁ ଛତା ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ଥିବା ବାରୁଦ ଜଳିବା ପାରି ଅନ୍ୟ 
ଗୋଟିଏ ଭପାଦାନ ଏକାର୍ର ଆବଶ୍ୟକ ! ସେଇଟି ହେଇ ଫସ୍ଫରସ୍‌ ¦ ଲ୍ସିଫର 
ଓ ସେଫ୍‌ଟି ଫ୍ରିକସନ୍‌ ପତ୍ତି ଦିଆସିଲି କାଠିର ବାରୁଦରେ ଧଳା ଅଥବା 
ପ୍ରାରରେଟ୍‌ ଫସ୍ଫରସ୍‌ ମିଶାଯାଇଥାଏ ! ଧଳା“ଫସ୍ଫସରସ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବିପଦ- 
ଜନକ ରାସାଯନିକ ପଦାର୍ଥ କହାଯାଏ । କାରଣ “ପବନରେ କିଛି ସମୟ ରହିଲେ 
ଏଥିରେ ଆପେ ଆପେ ନିଆଁ ଇଗିଯିବା ଦେଖାଯାଏ । ଧଳା ବା ସ୍ସାରଲେଟ୍‌ 
ଫସ୍ଫରସ୍‌ ବାରୁଦରେ' ମିଶି ରହିଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ସେଥିରେ ଥିବା ଜାରକ ପଦାର୍ଥ 
ଯୋଗ ସେଥିରେ ସହଜରେ ନିଆଁ ମରିଯାଏ । ଏହି କାରଣରୁ ଆମେ ଯେଉଁ 
“ସେଫଟି ମ୍ୟାଚ” ଗୁଡ଼ିକୁ ସାଧାରଣତଃ ବ୍ଯବହାର କର ସେଗୁଡ଼ିକରେ ଥିବା 
ବାରୂଦରେ ଫସଫରସ୍‌ ଆଁଦୋୌ ନଥାଏ । ଜିରୁ ଦିଆସିଲି ଜଳିବା ପାଇ ଫସ୍ଫରସ୍‌ 
ନିଚାତ ଦରକାର ହେଉଥିବାରୁ ସେଫ୍ଟି ମ୍ୟାଚର ରଂଜକରେ ହିଁ ଫସ୍ଫରସ 
ମିଶା ଯାଇଆାଏ (ରେଂଚକର ରାସାୟନିକ ଉପାଦାନ ଦେଖ) | ପୁଣି ନିରାପରା 
ଦୃଷ୍ଟିରୁ ରଂଜକରେ ଥିବା ବାବଦରେ ଧଳା ଫସ୍‌ଫରସ୍‌ ବଦଳରେ ନାଲିରସ୍ଘର 
ଫସଫରସ୍‌ ମିଶା ଯାଇଥାଏ । ଏ ପ୍ରକାର ଫସ୍ଫରସ ବେଶ୍‌ ନିରାପଦ ଜିନିଷ । 
ପବନରେ ରହିଲେ ଧଳା ଫସଫରସ ପରି ଏଥିରେ ଆପେ ଆପେ ନିଆଁ ଧରେ ନାହିଁ। 


~ 


ଢିଆଅସିଲ କେନି ଡଆଣ୍ଢ କରାସାଏ 


ଭ୍ରେଥ୍ୀରୁ, ଆମ୍ଭ ଅବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନର୍ମ କାଠ ଗଢଡ଼ଗଡ଼୍ିକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ତଙ୍କାର 
ଯ୍ଚ ସାହାଯ୍ୟରେ ଚିରି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦିଆସିଲି କାଠିରେ ଧୟରିଣତ କରାଯାଏ | 
ଏହି କାଠର ମଧ୍ୟ ଦିଆସିଲି ଖୋଳ ଘସ୍ତୁତ କରାଏ । ସେଥିପାଇି ଦିଆସିଲି 
କାରଖାନାରେ ଯନ୍ତ ସାହାଯ୍ୟରେ ମୋଟ ମୋଟ ଜାଠପଟାଗ୍ରଡ଼ିଙ୍ନ ଅତି ପାଚନ 
କରି ଚିରି, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ବଙ୍କାଇ ଦିଆସିଲି ଖୋଜରେ ପରିଣତ କରାଯିନା ବ୍ୟବସ୍ଥା 
ରହିଥାଏ ! ° 


ଦିଆସିଲି କାଠ୍ଟିୂଡ଼ିକୁ ସମାନ ଅକ୍ତିରେ ତିଆରି କରାଯିବା ନିମିର ସେଗୁଡ଼ିକୁ 
ଆଗ ଗୋଟିଏ ବହୁଛିଦ୍ରଯୁସ୍ତ ଲୁହାପାତ ଉପରେ ଯାତ୍ତିକ ପଦ୍ଧତିରେ ଜୋରକରି 
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ଗପି ଦିଆଯାଏ । ତା ଫଳରେ କାଠିଗୁଡିକ ସମା୨ ଆକ୍ତି ବିଶିଷ୍ଠ ହୋଇ ଛିଦ୍ର 
ଭିତର ବାହାରି ଆସେ । ଏହି କାଠିଗୁଡ଼ିକୁ ତା ପରେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯାତ୍ତିକ ପଛତି 
ମାଧ୍ୟମରେ ଧାଡ଼ିକରି ସଜାଡ଼ି ଦିଆଯାଏ ଓ ଗୋଟିଏ ଚରି ବେଲଟ ସାହାଯ୍ୟରେ 
ବୋହି ନିଆଯାଏ । ଏହିପରି ' ବୋହିନିଆଯିବା ଚାଟରେ କାଠିଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ 
ଆବଶ୍ଯକୀଯ ରାସାୟନିକ ଭପଗ୍ବର କରାଯାଏ । କାଠି ଅଗରେ ବାର୍ଧଦ 
ବୋଳାଯିବା ପୂର୍ବରୁ ୍ଥଥମେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ତରଚ ପାରାଫିନ୍‌ ବା ଚରଳ ସଲ୍‌ଫର 
ଥିବା କୂୃଶ୍ଡ ରିତରେ କିଛି ସମୟ ବୃଡ଼େଇ ବାହାର କରି ନିଆଯାଏ । ଏଥିପାଇଲି 
ଦିଆସିଲି କାଠିଗୁଡ଼ିକରେ ଶୀଘ୍ର ନିଆଁ ଧରେ । ପାରାଫିନ୍‌ ବା ସଲଫର ବୋଳା 
ସରିବା ପରେ ଦିଆସିଲି କାଠିଗୁଡ଼ିକୁ ବୋରାକ୍ସ କିମ୍ବା ଆମୋନିୟମ୍‌ ପସ୍ଫେଟ 
ଦ୍ରବଣରେ ବୃଡ଼େର ଦିଆଯାଏ । ଏପରି ହୋଇଥିଲେ ଦିଆସିଲି କାଠିଗୁଡ଼ିକ ଜଳି 
ଅଟ୍ାର ପାଲଟି ଗଇ୍ଛପରେ ଆଉ ସେଥିରେ ଦିକ୍‌ ଦିକ୍‌ ହୋଇ ନିଆଁ ରହେ ନାହିଁ | 
ଫଳରେ ଲିରିଇ ଦିଆସିଲି କାଠିଟିକୁ ଫେପାଡ଼ି ଦେଲେ ସେଥିର୍ଧ ନିଆଁ ବାହାରି 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିନିଷକୁୂ ପୋଡ଼ି ଦେବାର ଭୟ ନଥାଏ । ଏସବୂ ଉପଗ୍ବର ପରେ ଯାଇ 
ଦିଆସିଲି କାଠି ଅଗରେ ବାର୍ଧଦର ଟିଜି ଟିକି ଗୁଳାଗୁଚ଼ିକୁ ଟୋପିପରି ଲଗେଇ 
ଦିଆଯାଏ । ବାର୍ରଦ ଶୁଖିଯିବ। ପରେ ଯାନ୍ତିକ ପଦ୍ଧଚିରେ କାଠିଗୁଡ଼ିକୁ ଏର୍ବରୁ 
ପ୍ରସ୍ତୃତ ହୋଇଥିବା ରଂଜକଯୁସ୍ତ ଦିଆସିଲି ଖୋଳରେ ରରିକରି ଦିଆଯାଏ । କାଠ 
ଖୋଳଗୁଡ଼ିକ ଭପରେ ପତଳା କାଗଳର ଆବରଣ ଦେଇ ଓ କଂପାନୀ ଛାଣି 
ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଆସିଲି କାରଖାନାରୁ ବାହାର କରାଯାଏ ଓ ବବାରରେ ବିଳ 
କରାଯାଏ । ¢ 


ସାରାଂଶ 


$ 


ମୌଳିକ ଅବସ୍ଥାରେ କ୍ୟାଇସିଅମ୍‌ ମିଳେ ନାହି। ଏହା ଯୌରିକ ଆକାରରେ 
ଦେଖାଯାଏ ! ଘ୍ଧାନ ଯୌରିକଗୁଡ଼ିକ ହେଇ-କ୍ୟାଇସିଅମ୍‌ କାର୍ବୋନେଟ, 
କ୍ୟାଇସିଅମ୍‌ ସଭଫେଟ୍‌ ଓ କ୍ଯାଇ୍‌ସିଅମ୍‌ ସିଲିକେଟ୍‌ । 
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ଚୁନପଥର, ଖଡ଼ି, ମାର୍ବଲ ପର୍‌ତି କ୍ୟାଲ୍‌ସିଅମ୍‌ କାବୌୋନେଟ୍‌ । ତିମ୍ଭର 
ଖୋଳପା ଓ ଢଳ କନ୍ତର ବହିରାବରଣରେ ଖିଧ୍ୟ କ୍ୟାଲସିଅମ୍‌ କାର୍ବୋନେଟ୍‌ ଥାଏ ! 
କ୍ୟାଲ୍‌ସିଅମ୍‌ ଧାଚୁକୁ କ୍ୟାଇ୍‌ସିଅମ୍‌ ଅକ୍‌ସାଭତ୍‌ ବା କ୍ୟାଲ୍‌ସିଅମ୍‌ ଫ୍ଲୋରାଇଚରୁ 
ସ୍ତସ୍ତୁତ କରାଯାଏ । * 
ଏହା ରୂପାପରି ଉତ୍ଜ ଳ ସାଧା ରଙ୍ଗର ଜିମ ନରମ ! କ୍ୟାଲ୍‌ସିଅମ୍‌ ଧାତୁ 
ବିଶେଷ ବ୍ୟବହାରରୈ ଆସେ ନାହିଁ । ଆମେ ଯେଉଁ ତୂନ ବ୍ୟବହାର କର୍ଧ ଚାହା 
କ୍ୟାଇ୍‌ସିଅମ୍‌ ଅଜ୍‌ସାଇତ୍‌ । କଲି ଚୂନ ୯Slak୧d Lime) କ୍ଯାଲ୍‌ସିଅମ୍‌ 
ହାଇଡ଼କ୍ସାଇତ୍‌ ଅଟେ । ଏଥିରେ ଜଳ ମିଶାଇଲେ “ଚୂନପାଣିଂଂ? ମିଳେ | 


ଚୂନ ଓ କଲି ଚୂନ ନାନା ଘଥକାର କାର୍ଯାରେ ଇଗେ | ଇଟା, ପଥର ଯୋଡ଼ିବା 
ପାଲି ଜରି ଚୂନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ | ସିମେଣ୍ଟ, କାଚ, କଂକ୍ରିଟ୍‌, କଷ୍ଠିଜ ସୋଡ଼ା, 
କ୍ୟାଇ୍‌ସିଅମ୍‌ କାର୍ବାଇଡ଼ ପର୍ତି ତିଆରି ପାରି କଲି ତନ ଅପରିହାର୍ଯା । 

ସାଧାରଣ ଦିଆସିଲି ବା “ସେଫ୍‌ଟି ମ୍ୟାଚ”ର ଦୁଇଟି ଭପକରଣ ଥାଏ 
(୧) ରଂଜକ, (୨) ବାରୁଦ | ରଂଜକ ଦିଆସିଲି ଖୋଳ କଡ଼ରେ ପଚଳା ହ୍ଥଲେପ 
ରଚି ବୋଳି ଦିଆପାରଥାଏ ! ବାରୁଦ ଦିଆସିଲି କାଠି ଅଗରେ ଟୋପିପରି 
ଲଗୈଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ ! ରଂଚକର ଏଟି ଉପାଦାନ ଆଏ । ଏଥି ମଧ୍ଯରୁ 
ନାଲିବୃ/ଷତ ଫସ୍ଫରଧ୍‌ ଓ ଆଇରନ୍‌ ଡାଇଞଚରଫାଇଡ୍‌ ମୂଖ୍ୟ ! ବାର୍ରଦର- ଏଟି 
Po ରହିଥାଏ ! ତା ଭିତରେ ଅଞ୍ଡିମନି ଟ୍ରାଇସଲଫାଇତ୍‌ , ପୋଟାସିଅମ୍‌ 
କ୍ଲୋରେଟ୍‌ ବା ନାଇଟର ପଧାନ । ଦିଆସିଲି କ୍ଲାଠି ଅଗରେ ଥିବା ବାର୍ଧଦକୁ 
ଖୋଳ କଡ଼ରେ ଇଗିଥିବା ରଂଜକରେ ଘଷିଲେ ନିଆଁ ବାହାରେ ଓ ଦିଆଗିଲି 
କାଠିଟି ଜଳେ । ଏ ଏକ ପ୍ରକାର ରାସାଯନିକ ଜ୍ବିଯା । 


ପ୍ରଣ୍ମମାଲା 


¥ 
୧ । କେଭି ପଦାର୍ଥରୂ କ୍ଯାଲସିୟଅମ୍‌ ଅଜ୍‌ସାଇଚ୍‌ ଘୃତ ହୁଏ ? ଏହାର ଘସୂତି ଯଣାନୀ 
ବର୍ଡନା କର । 
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୬ । ସାବୂନଳୁ ୯୧) ବିଶୁ ଜଳ, ୯୨) ଚଜ୍‌ ଥିଛିତ ଜଳରେ ଯିଷିଲେ ଏକ ସ୍ଥ କାରର ଫଳ ନମିଲେ 
ନାହିଁ । ଏହାର କାରଣ କଂଣ ? 


<୩ ! ମଟାର (Mortar) ଓ ଛିମେଣ୍ କିପରି ତିଅରି କରାଯାଏ ? 

୪ ! ପୂରୃଣା ଚୁନ କାହିଁକି ପାନରେ ବ୍ୟକଦହାର କରରି ନାହିଁ ? 

୫ ! ନୂଆ କରି ଚୂନ ଧୌଳା କାନ୍ତଗୁଡ଼ିକ ବହୁତ ଦିନ ପଯ୍ୟନ୍ତ ଓଦା ଦେଖାଯାଏ । 
୬ । କାଚ କିପରି ତିଆରି କରାଯାଏ ? ଏହାର ସଧାନ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକ କଅଣ ? 
> 


୬ । ଦିଆସିଲିର ମୂଖ୍ୟ ରାସାଯନିକ ରପାଦାନ କଅଣ ? 


୮ ! ବାରଖାନାରେ ଦିଆସିଲି କିପରି ଭତ୍ଘାଦିତ ହୁଏ ସଂଷ୍େପରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ । 
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ଆମେ ହଢାଣୁ ବିଶ୍ଧ ଯୌଗିକ ଓ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ନିଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାସାୟନିକ 
ଧର୍ମ ଥାଏ । ଲୁଣ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥ । ଏହାର ସ୍ଵାଦ ଲୁଣିଆ ଓ କଠିନ 
ଅବସ୍ଥାରେ ଏହା ଘନୀପ ସ୍ତଟିକ € ଧୋ ୯a ) ଆକାରରେ 
ମିଳେ । ସେହିପରି ମୁହା ଗୋଟିଏ ମୌଚିକ । ଏହା ସାଧାରଣତଃ 


କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ । ଏହାର ବର କଳା ଓ ଏହା ଚୁମ୍ମକ ଦ୍ଵାରା ଆକର୍ଷିତ 
ହୁଏ ! 


ଖଶ୍ତିଏ ମୂ୍ତା ଲୁଣ ନିଅ । ତାହାକୁ ରୁଣ୍ଡ ଜରି ଦିଅ । ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଣ୍ଡ 
ଗୁଡ଼ିକ ଭିତରୁ ଗୋଟିକୁ ନିଅ ଓ ଚାକୁ ଜିତ୍ତରେ ରଖ । ତାହାର ସ୍ଵାଦ ଲୁଣର 
ବଡ଼ ଖଶ୍ତର ସ୍ଵାଦ ପରି ଅବିକଚ ଲୁଣିଆ ଇଗୁନାହିଁ କି ? ତା ଛଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ 
ଗୁଶ୍ତମୁଡ଼ିକୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ସାହାଯ୍ୟରେ ପର୍ଯାବେକ୍ଷଣ କର । ସେଗୁଡ଼ିକର 
ଆଜ୍ଚି ବଡ଼ ମୂଶ୍ତା। ରୁଣୂର ଆକତି ପରି ଘନୀୟ ହୋଇଥିବା ଦେଖାଯିବ ।„ ଏହି 
ମୁନ୍ଜ୍ଧାରୁ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଯେ ଖଶ୍ଡେ ବଡ଼ ମୂଷା  ରୁଣକୁ ବିଭଭ୍ତ କରେ, 
ଲୁଣର ରୂଣର ପରିବର୍ରଗନ ହୁଏ ନାହିଁ । ସେହିପରି ବଡ଼ ମୁଶ୍ଡାଏ ଲୁହାକୁ ଗଙ୍ଗ 
ଛୋଟ ଛ୍ଧୋଟ ଲୁହା ଗୃଣ୍ଡରେ ପରିଣତ କର । ବଗାଟିଏ ତୂମ୍ବକ ଦ୍ଵାରା ଭଭୟ 
ବଡ଼ ଓ ଛୋଟ ରୁହାଖସଶ୍ଡଗୁତ୍ରିକୁ ପରୀକ୍ଷା କର । ସେଗୂଡ଼ିକ ସବ ଚୁମ୍ମକ ଦ୍ଵାରା 
ଆକଶଖିତ ହେବ । ° 


ଉପରୋକ୍ତ ଭଦାହରଣରେ ଲୁଣର ଯେଉି ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୁଶ୍ଡଟିକୂ ପରୀକ୍ଷା 
କରାଯା ରଥିଗ, ମନେକର ସେହି ଗୃଶ୍ଡଟିକୁ ଆହୁରି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି ଆମେ 
ଗର୍ଗିବା । ତା ଫଳରେ ଯେଉି କଣିକାରୁଡ଼ିକ ମିଳିବ ସେଗୁଡ଼ିକ ହତ୍ୟେକ ଗୋଟିଏ 
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ଲୁଣ କଣିକା ବୋଲି ଆମେ କହି ପାରିବା । କିନ୍ତ ସହିପରି କ୍ଷୁଦ୍ରର୍ଧ କ୍ଷଦଚର କରି 
ଲୁଣର କଣିକାଗୁଡ଼ିଜୂ ଯଦି ବିରକ୍ତ କରାଯାଏ, ତେବେ ଶେଷରେ ଆମେ କେଇିଠି 
ପହଞ୍ଚିବା ? ଏହିପରି ଗୋଟିଏ କୀକ୍ତନିକ ବିଘଜନଦ୍ଧାରା ଆମେ ବ୍ରଝିପାରିବା 
ଯେ ଗୋଟିଏ ଲୁଣଦାନାକୁ ବିଗଜନ କରିବାର ଏକ ସୀମା ରହିଛି । ଏହି ସୀମା 
ଟପି ଆମେ ଯଦି କଣିକାଟିକୂ ପୂଣି ଅରେ ବିରକ୍ତ କରିବା ତେବେ ସେଥିରୁ ରପ୍ପନ୍ତ 
ଅଂଶଗୁଡ଼ିକରେ ଲୁଣର ଗୁଣ ରହିବ ନାହିଁ । ଲଣର ସେଉଁଂ ମ 3 ଦଭ୍ୃଡମ 
କଣିକାତରେ ଲଣର ଗଣ ରହୁଥାଏ ତାକୁ ଲ୍‌ଣର ଗୋଟିଏ ଅଣ 
କହାଯାଏ । 
ଲୁଣ ପରି ଲୁହାର ମଧ୍ୟ ଅଣୁ ଅଛି । ଏହାହିଁ ମୌଳିକ ଲୁହାର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ 
କଣିକା, ସେଥିରେ ଲୁହାର ଯାବତୀୟ ଧର୍ମ ରହିଥାଏ । 


ପୌଗିକ ବା ମୌଳିକ ପଦାଥ ର ସେଡଁଂ କ୍ଷ ଦ୍ରତନ 
କଣିକାତ୍ତର ସେନ୍ସ ଯୌଗିକ କା ନୌଳିକର ସମସ୍ତ ଧନ ା ନନୂତ 
ଥାଏ ଓ ସାଦ୍ରାକ୍‌ ସ୍ତଙଂତଦେଲେ . ସଣଚରୁ ସେନ ପଦାଥୀର ଧର୍ଇ 
ଚ୍‌ଲଯାଇ ନୁଆ ପ୍ରକାର ପଦାଥ ଉତ୍ପନ ହୁଏ, ତ ସପଣ୍ଧ କଣକାକ୍‌ 
ଉକ୍ତ ପଦାଥର ଅଣ କୃଦ୍ରାପାଏ । . 


£ ଯୀଗିକ ବା ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁକୁ ବିଶ୍ରେଷଣନ୍ଳଲେ, ତହିର କ୍ଷଦ୍ରତର 
ଏକକ କଣିକାଗୁଡ଼ିକ ,ମିଳିଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ ପରମାଣୁ କହତି । ପଦମ 
ପଦାଥ ର ଶ୍ାସାସ୍ଟନକ ସଂଗଠନର ହ୍ଥାଥନଭିକ ` ଏକକ ପଦାଥ 
ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରେ ଯେଲି ସବ୍ଧ ରାସାୟନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟେ, ତାହା 
ପରମାଣୁ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସଂଘଟିତ ହୁଏ ! 
ନଉଦାଦଡ୍ରରଣ , 

କଠ) ପ୍ରତ୍ୟେକ ନୂଣ ଅଣ୍ୁକୁ ବିଶ୍ରେଷଣ କଲେ ତହିଁରୁ ଦୂର ପାର 
ମୌଳିକ ପଦା ଯଥା-ସୋଡ଼ିୟମ ଓ କଜ୍ଲୋରିନ୍‌ ମିଳେ | ସିତି ମଣ ଅଣଡରେ 


ଗୋଟିଏ ସୋଡ଼ିଯମ ପରମାଣୁ ଓ ଗୋଟିଏ କଜ୍ଲୋରିନ୍‌ ପରମାଣୁ ରାସାଯନିକ 
6 ) 
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ଭବେ ସଂରଶ୍ଧଷ୍ଠ ହୋର ରହିଥାଏ । ଏହି ପରମାଣୁ ଦୁଇଟିକୁ ପରସ୍ପରଠାରୁ 
ରାସାୟନିକ ସତତିକ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ପୃଥକ୍‌ କରି ଦେଲ ଲୁଣ ଅଣୁର ସରା ଘେପ ପାଏ, 
ଭପ୍ପନ୍ନ ସୋଡ଼ିଯମ ବା ଢ୍ଲେରିନ୍‌ ପରମାଣୁରେ ଲୁଣରୁ ଧର୍ମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ନାହିଁ। 


ପୂଥଜ୍‌ କରାଯାଇଥିବା ସୋଜ୍ିଯମ୍‌ ଓ କ୍ଲୋରିନ୍‌କୁ ଯଦି ପୂଣି ରପଯୁକ୍ତ 
ଅବସ୍ଥାରେ ଏକାଠି ମି୍ଝାୀଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ଏ ଦୁଇ ପଦାର୍ଥର ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ 
ରାସାୟନିକ ସ୍ତତିକ୍ରିୟା ଘଟିବ ଜଣାଯାଏ । ତା ଫଳରେ ସୋଡ଼ିୟମ୍‌ କ୍ଲୋରାଇତ 
ଯୌଗିକ ଉତ୍ସନ ହୁଏ । ତାହାର ଧର୍ମ ଅବିକଳ ଲୁଣ ପରି । ଏହି କାରଣରୁ 
ଲୁଣର ରାସାୟନିକ ନାମି ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇତ୍‌ । 


ସୋଜ଼ିଯମ୍‌ କ୍ଲୋରାଇତ୍‌ ଅଣୁ-+ (ରାସାୟନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ) 
ସୋଡ଼ିଯମ ପରମାଣୁ+କ୍ଲୋରିନ ପରମାଣୁ 


ସୋଡ଼ିଯମ ପରମାଣୁ +କ୍ଲୋରିନ ପରମାଣୁ ରାସାୟନିକ ସଂଶ୍ରେଷଣ) ¬» 
ସୋଡ଼ିୟମ କ୍ଲୋରାଇଡ୍‌ ଅଣୁ ଲୁଣ-ଅଣଡ) 


(ଖ) କଳଅଣ୍‌ 
* - 8 _ © 
. = ଥୁଣ ପରି କଳ ଗୋଟିଏ ଯୌଗିକ । ଏହାର ଯେଉି କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକାରେ 
କଳର ଧର୍ମ ରହିଥାଏ, ତାହାକୁ ଜଳ ଅଣ କୁହାଯାଏ । 


—~ ~~ = ଡି —- 
ଚଚର ବେଦ୍ୟୁତିକ ବିଶ୍ରେଷଣର୍ୁ ହାଇତ୍ରୋଜେନ୍‌ ଓ ଅଜ୍‌ସିଜେନ୍‌ ମୌନ୍ତିକ 
ଉତJ୍ନ୍ତ ହେବା ଆମେ ଜାଣୁ । ସେଥିରୁ ଜଣାଯାଏ ଜଳ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଦୁଇ 
ଘ୍ରକାର ମୌଳିକ ଉପାଦାନର ଗଠିତ | ‹ 


ଜଳର ବୈଙ୍ୁତିକ ବିଶ୍ତେଷଣ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ଘତ୍ୟେକ ଜଳ 
ଅଣୂୃରେ ଦୁଇଟି ହାଇଡ଼ୋଜେନ୍‌ ଓ ଗୋଟିଏ ଅକ୍‌ସିଜେନ୍‌ ପରମାଣୁ ସଂର୍ଣ୍ତଷ୍ଟ 
ହୋଇଥାଏ । ତେଣୁ ଜଳକୁ ବିଶ୍ରେଷଣ ଲେ ଆମେ ଆୟତନ ଅନୁସାରେ 
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ଦୂଇ ତାଗ ହାଇତ୍ରୋଜେନ୍‌ ଓ ଏକ ଭଗ ଅକ୍ସିଜେନ୍‌ ଗ୍ୟାସ୍‌ ପାଇବା । ସେ ଦୁଇ 
ଗ୍ୟାସଳୂ ସେହି ଅନୁପାତରେ ଏକାଡ଼ି ମିଶାଇ ଯଦି ମିକ୍ଷଣ ଭିତରେ ବୈଦ୍ୟୁତିକ 
ସ୍ପାର୍ ସୁଲିଙଗ ) ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ତେବେ ଗୋଟିଏ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦ ଶଣିବାକୁ ମିଳିବ 
ତାଫଳରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍‌ ଓ ଅକସିଚେନ୍‌ ଗ୍ୟାସର ରାସାୟନିକ ସଂଶ୍ଳେଷଣ 
ଘଟି ଚଳ ଭତ୍ଘନ୍ନ ହେବ | ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ପତି ଦୁଇଟି ହାଇଡ଼ୋଚଢେନ 
ଓ ଗୋଟିଏ ଅଜ୍ସିଜେନ୍‌ ପରମାଣୁର ସଂଶ୍ତେଷଣରୁ ଗୋଟିଏ ଜଳଅଶୂ ରହନ୍ନ 
ହୁଏ ! 


ବିଶ୍ରେଷଣ 
ଜଳଅଣୁ— ¬ 2ଟି ହାଇଚ୍ରୋଢେନ HA ପରମାଣୁ 


ଷଣ 
2ଟି ହାଇତ୍ରୋଚେନ୍‌ ପରମାଣୁ 4-1 ଟି ଅକସିଚେନ୍‌ ପରମାଣୁ ଅକ “ଶ୍‌ ହଳଅଣୁ 


(ଗୀ) ମୌଇକର ଅଣୁ ଓ ପରମାଣୁ 

ଜଳର ବିଶ୍ରେଷଣରୁ ଆମେ ଯେଉି ମୌଜିକ ପଦାର୍ଥ ତଥା ଅକସିଳେନ୍‌ 
ବା ହାଇତ୍ରୋଜେନ୍‌ ଗ୍ଯାସ୍‌ ସଂଗ୍ରହ କରୁ ସେଥିରେ ଭକତରେ ଅଜ୍‌ସିଢେନ୍‌ 
ପରମାଣୁ ବା ହାଇତ୍ରୋଚେନ୍‌ର ପରମାଣୁ ନଆାଏ ! ସେଥିରେ ଥିବା କ୍ଷୁଦ୍ରତମ 


କଣିକୀଗୁଡ଼ିକ ଯଥାଳ୍ମମେ ଅକ୍‌ସିଜେନ୍‌ର ଅଣ୍ଡ ବା ହାଇଚ୍ରୋଜେନ୍‌ର ଅଣୁ 
ଅଂକାରଶଵର ରହିଆାଏ । : ® ® 


ଘ୍ରତ୍ୟେକଟି ଅକ୍ସିୟଜେନ୍‌ ଅଣୁ ଦୂଇଟି ଅକ୍ସିଳେନ୍ତର ପରମାଣୁକୂ ଘେନି * 
ଗଠିଚ ହୋଇଥାଏ ! ତେଣୁ ଅୁସିଜେନ୍‌ ଅଣୁକୂ ରାସାୟନିକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ 
ସେଥିଭ୍ତ 2ଟି ଅଙ୍ସିଳେନ୍‌ ପରମାଣୁ ମିଳେ । ଦବିପରାଚ ପକ୍ଷେ ଦୁଇଟି 
ଅଜକ୍‌ସିଜେନ ପର୍ମାଣୁ ପରସ୍ତର ସହିତ ରାସାଯନିକ ଗବେ ସର୍ଶ୍ଣ ଷ୍ଠ ହେଇେ 
ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନ୍‌ର ଅଣୁ ଉତନ୍ନ ଛୁଏ ! 


ବିଶ୍ରେଷଣ ଷ 
!ଟି ଅକ୍ସିଜେନ୍‌ ଅଣୁ — 2ଟି ଅକ୍ସିକେନ୍‌ର ପରମାଣୁ 


ସଂଶ୍ରେଷ 
2ଟି ଅକ୍ସିଳେନ୍‌ର ପରମାଣୁ = ।ଟି ଅଜ୍ସିଜେନ୍‌ ଅଣୂ 
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ଅକ୍ସିଜେନ୍‌ ପରି ହାଲତ୍ରୋଜେନ୍‌ର ଅଣୁ ମଧ୍ୟ ଦୂଇଟି ପରମାଣୁ ରେନି 
ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ । 


ବିଶ୍ରେଷଣ 
1ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍‌ ଅଣୁ 2ଟି ହାରୀତ୍ରାଜେନ୍‌ ପରମାଣୁ 


ସଂଶ୍ରେଷଣ 
2ଟି ହାଇତ୍ରୋଜେନ୍‌ ପରମାଣୁ —" ¬+ ଟି ହାଇତ୍ରୋଜେନ୍‌ ଅଣୁ । 


!ଘ) ଲ୍ଦ଼। ଅଣ୍ଡ ଓ ପରମାଣୁ 

ରୂହାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଣୁ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପରମାଣୁକୁ ଘେନି ଗଠିଚ ! ତେଣୁ 
ଲୁହାର ଅଣ୍ରକୂ ଏକ ପରମାଣୁକୀୟ ଅଣୁ କୁହାଯାଏ । 
1ଟି ଲୁହା ଅଣୁ —¬+ !ଟି ଲୁହା ପରମାଣୁ 


ଅଣ୍ଡର ଆକାର 


ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁ ଆକାରରେ ଖୁବ୍‌ ଛୋଟ । ଚାହା ଏତେ ଛୋଟ ଯେ, 
ଅଣୁବୀକ୍ଷଣ ଯନ୍ତ୍ରରେ ସୂଦ୍ଦା ଦିଶେ ନାହିଁ । 


ଭଦାହରଣ ସ୍ବରୂପ ଗୋଟିଏ ଜଳ ଅଣୁର ଆକାର ବିଗ୍ବର କରାଯାଉ ! 
ଗଣନାରୁ ଚଣାଯାଏ ଯେ, ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ବ୍ରନ୍ଦା ପାଣିରେ ହାରାହାରି 
1,300,000,000,000,000,000,000, ସଂଖ୍ୟକ ଅଣୁ ରହିଥାଏ । 
ଯଦି “ସହି ସଂଖ୍ୟକ ଅଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ଧାଡ଼ିରେ ପାଖା ପାଖି କରି ରଖାଯାଏ 
ତେବେ ଧାଡ଼ିଟିର ଇମମ ଥାୟ ୩୦ କୋଟି କିଲେ ମିଟର ହେବ । ଏତେ ବଡ଼ ଲମ୍ବ 
ଗୋଟିଏ ଶିଳୂଳୀ ଯଦି ସତରେ ତିଆରି ହୁଏ ଚେମୃବ ଚାହାକୁ ପୃଥିବୀ ଗ୍ରରିପାଖେ 
ବିଷୁବରେଖା ଭପରେ ପ୍ରାୟ 8,୦୦୦ଅର ଗୁଡ଼େଇ ହୁଅନ୍ତା “| . 
ଅଣ୍ଡର ଓଜନ - 


a 


ପଦାର୍ଥର ଅଣୁ ଆକାରରେ ଖୁବ୍‌ କ୍ଷଦ୍ । ତାହାର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ଅତି କମ୍‌ ! 


$ 


ଏତେ କମ୍‌ ଯେ ନିକିତିରେ ଓଜନ କରି ଚାହାର ଭକ୍ତ ଓଜନ ସିର କରିବା ସମ୍ଭବ 
ନୁହେଁ | 
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ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁର ଓଜନ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ  ମୌଜିକଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 
ହାଇଚ୍ରୋଚେନ୍‌ର ଅଣୁ ସବୂଠାରୁ ହାଲୁକା । ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁ 
ହାରଡ୍ରୋଜେନ୍‌ର ଅଣୁ ତୁଜନାରେ ଫଅଧିକ ଓଜନିଆ । 
ଅଣୁର ଗଡ * 

ଗୋଟିଏ ଅନ୍ଧାରିଆ ଘର ଭିତରକୁ କୌଣସି ଛିଦ୍ର ଦେଇ ପଶି ଆସୁଥିବା 
ସୂରା କିରଣରେ ଧୂଢିକଣାଗୁଡ଼ିକ ହଲଚଲ ହେବା ଦେଖାଯାଏ । 
ଏହି ଧଳିକଣାଗୁଡ଼ିକୁ ଇକ୍ଷ୍ଯକଭେ ଦେଖାଯିବ ଯେ, ଏଗୁଡ଼ିକ କ୍ରମାଗତ ଜଢେ 
ଅଥଚ ଅନିୟମିତ ପ୍କାରେ ହଇଚଲ ହେଉଥାଏ ! ବାୟୁରେ ଗସମାନ ଧୃଳି- 
କଣାଗୁଡ଼ିକର ଏହି ସ୍ଥକାର ଗତିର ଜଣାଯାଏ ଯେ ବାସ୍ତ ଯେଉଁ ସବ୍ର ର୍ୟାସୀଯ 
ପଦାର୍ଥର ମିକ୍ଷଣକୁ ଘେନି ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ସେ ସବୁ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ 
ସେହିପରି ଗତିଶୀଳ ! ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଅତି ସୃକ୍ଷ ହୋଇଥିବାରୁ ଚାହାର ଗତି 
ଖାଲି ଆଖିକୁ ଦିଶେ ନାହିଁ । 

ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକର ଗତି ସମରେ ଆମେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଘ୍ରମାଣ 
ମଧ୍ୟ ପାଇପାର୍ । 

ପରୀକ୍ଷା :¬ଦୂଇଟି ଗ୍ଯାସ୍‌ ଜାର ନିଅ । ଗୋଟିକରେ ନାଇଟ୍ରୋକେନ୍‌ 


ଗ୍ୟାସ “ସଂଗ୍ରହ କର | ଅନ୍ୟଟିରେ କାରବନ ଡ଼ାଇଅକସୀରତ୍‌ ସଂତ୍ପିହ ଲା । 
ଦୁଇଟି ଛୋଟ ଟୋପା ଓବ୍ରାମିନ୍‌ ପକାଅ । ଏ ଦୁଇଟି ରପ୍ରରେ ଗ୍ୟାସ ରଗି ଜାର 


ଦୁଇଟିକୁ ମୁହଁ ମଡ଼ାଇ ରଖ ! ନ୍ମାଲି ରଙ୍ଗର ବ୍ରୋମିନ୍‌ ଗ୍ୟାସ୍‌ କେଭି ଜାର ଲିଚରେ 
ଶୀଘ୍ର ଛୁ ଖେଳେଇ ୧ଯାଉଛି ଦେଖ । 

କୌଣସି ,ଗ୍ୟାସୀଯ ପଦାର୍ଥ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଗ୍ଯୟାସୀୟଯ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟଦେଇ 
ବ୍ୟାପିଯିବାକୁ ବିସରଣ € ଧନ ) କୁହାଯାଏ । ଗ୍ୟାସୀଯ ପଦାର୍ଥର 
ବିସରଣ କ୍ରିଯାନ୍ତ ଜଣାଯାଏ ଯେ, ସେଛି ପଦାର୍ଥର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ଗତିଶୀଳ ! 
ଗ୍ୟାସ ଅଣ୍ୂର ବିସରଣ ହାର C Rate of diffusion ) ମାଧ୍ୟମର 
ସାନ୍ଦ୍ରତା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ! _ 
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ଉପରୋଭ୍ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାଯିବ ଯେ, ବ୍ରୋମିନ୍‌ ଗ୍ୟାସର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ 
କାର୍ବନ ତ଼ାଇଅକ୍‌ସାଇତ୍‌ ଅପେକ୍ଷା ନାଇଟ୍ରୋଚେନ୍‌ ଗ୍ୟାସ ମାଧ୍ଯମରେ ଅଧିକ 
ଦୁଚ ଗତିରେ ବିସରିତ ହେଉଛି, କାରଣ, କାର୍ବନ ଡ଼ାଇଅକ୍‌ସାଇତ୍ର ସାନ୍ଦ୍ରଚା 
ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ! 


ପଦାର୍ଥର ଅଣ୍ପଗ୍ରଡ଼କ ମଧ୍ଯରେ ବ୍ଯବଧାଜ 

ଚାପମାଡ୍ରାର ଚାରଚମ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ପଦାର୍ଥ କଠିନ ତରଳ ବା ଗ୍ୟାସୀୟ 
ଅବସ୍ସାରେ ରହିପାରେ । ଜିର୍ନ ଯେ କୌଣସି ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ 
ଥିବା ହଚ୍ୟେକ ଅଣୁ ଅନ୍ୟ ଅଣୁଠାରୁ କିଞ୍ଚିଚ ବ୍ୟବଧାନରେ ଚଥଆା ପୂଅକ୍‌ ଗବେ 
ରହିଆଏ । କଠିନ ଓ ଚରଚ ପଦାର୍ଥ ଅପେକ୍ଷା ଗ୍ୟାସାୟ ପଦାର୍ଥର ଅଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ 
ମଧ୍ୟରେ ସର୍ବାଧିକ ବ୍ୟବଧାନ ଆଏ । ଏହି କାରଣରୁ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥକୁ 
ଗ୍ଭପ ଦେଇ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ ସଂକୁଚିତ କରିହୁଏ । 


ପରୀକ୍ଷା :“ଗୋଟିଏ ସାଇକଲ ପମ୍ପର ପବନ ବାହାରିବା ପାରି ଥିବା 
ଛିତ୍ରଲେେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଚିପି ଧର ଓ ପିଷ୍ଠନକୁ ଠେସି ପମ୍ପ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କର । 
ପମ୍ପ୍‌ ଭିତରେ ବାୟୂର ଆୟତନ ପିଷ୍ଠନର ଗ୍ପଦ୍ଧାରା କ୍ରମେ ସଂଙ୍ୁଚିତ ହେବ । 


"ଚାପଦ୍ଧାରା ବାୟୁର ଆୟତନ ସଂଜୂଚିତ ହେବାର କାରଣ ବାୟୁର 
ଅଣଡଗ୍ଧଡ଼ିକ ସାଧାରଣ ଗ୍ରିପରେ ପରସ୍ରଠାରୁ ଯଥେଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ରହିଥାଏ । 
ଗ୍ଵପ ପାରଭେ ସେଗୁଡ଼ିକର ମଝିରେ ଥିବା ବ୍ୟବଧାନ କମିଯାଏ ଓ ଫଳରେ ଚାର 
ଆୟତନ ସଂକୂଚିଚ ହୁଏ । ” " 


. 


ବରିନ୍୍‌ ମୌଳକ ପଦାର୍ଥର ପରମାଣୁ ଓ ତସଗୃଡକର ପ୍ରତୀକ 


ଆମେ ପର୍ଯନ୍ତ ସର୍ବମୋଟ 105ଟି ପ୍ରାକୃତିକ ଓ କୃତ୍ରିମ ମୌଳନିକର 
ପରିଚୟ ପାଇଛ୍‌ ! ଏଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ ସାଧାରଣତଃ ସଟିନ୍‌ ରଷା ଅନୁସାରେ 
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A ~ ~ ~~ 
କରାଯାଇଛି । ଏହି ସବୁ ମୌଳିକଗୁଡ଼ିକୁ ଘେନି ଯେଉଭି ଯୌଗିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ 
ସେଗୁଡ଼ିକର ନାମକରଣ ମଧ୍ୟ ତଦନୁଯାଯୀ କ୍ଳରାଯାଇଥାଏ । 
EJ 


ବିଭିନ୍ନ ରାସାଯନିଜ ପଦାର୍ଥ ଉତ୍ପାଦନ ନିମିର ଜଟିଳ ରାସାଯନିକ 
ପ୍ରତିକ୍ରିୟାର ସାହାଯ୍ୟ ନେବାକୁ ପଡ଼େ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସହଚ ଓ ନିର୍ଟୁଇ ଗବେ 
ଲିପିବନ୍ଧ କରିବ! ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ହତ୍ୟେକ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ପରମାଣୁ ପାରି 
ଗୋଟିଏ ଲେଖ।ଏଁ ପ୍ରତୀକର ରଭାବନ କରାଯାଇଛି । ପର୍ବେ ଚିତ୍ରଦ୍ଧାରା 
ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ପରମାଣୁର ସ୍ତତୀକଗୁଡ଼ିକୁ ଦର୍ଶାଯାଉଥିୟ । 1814 
ଖ୍ରୀଷ୍ଟା୍ଦରେ ସ୍ବିଚେନ ଦେଶର ବୈଜ୍ଞାନିକ ବବିଲିଯସ୍‌ ଅକ୍ଷଚଦ୍ଧାରୀ 
ମୌଳିକ ପରମାଣୁର ଘ୍ତତୀକ ଭିଖନ ପଦ୍ଧତି ଉତ୍ତାବନ କରିଥିଲେ । ଏହି 
ପଦ୍ଧଡି ଅନୁସାରେ ମୌଳିକର ଲାଟିନ୍‌ ନାମର ପ୍ରଥମ ରୋଟିଏ ବା ଦୁଇଟି ଅକ୍ଷର- 
ଦ୍ଵାରା ମୌିକ ପରମାଣୁର ପ୍ରତୀକ ଲେଖାଯାଏ । 


H—ଭତ୍ଜାନ (Hydrogen) 
He—ହିଲିଯମ୍‌ (Helium) 
Li—ଲିଥିଯମ୍‌ (Lithium) 
Be—ବେରିଲିଯମ୍‌ (Berylium) 

ଧ B——ବୋରନ୍‌ (Boron) , ୫ 
୯-—ଜୀର୍ବନ୍‌ arn) ଅଟା|କେ 
N— ଯବକ୍ଷାରଜାନ (Nitrogen) 

| ଠ—ଅମ୍ବଜାନ (Oxygen) 

F—ଫ୍ଲୋରିନ୍‌ (Fluorine) 
Ne—ନିଯନ୍‌ (Neon) 
Na—ସୋଡ଼ିଯମ୍‌ (Sodium), 
Mg—ମlଗ୍ରେସିଯମ୍‌ (Magnesium) 
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^A!—ଆଲୁମିନିଯମ୍‌ (Aluminium) 
"S| ସିଲିକନ୍‌ (Siliccn) 
P—ଫସ୍ଫରସ (Phosphorus) 
$—ଗନ୍ଧକ (Sulphur) 
୯!—କୋରିନ୍‌ (Chlorine) 
Ar—ଆର୍ଗନ (Argon) 


(4 
ପ୍ରତୀକର ଅଥ 


ମୌଳିକ ପରମାଣ୍୍‌ର ପ୍ତୀକରୁ ନିମ୍ବ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ବୃଝାପଡ଼େ । 
ଉଦା ହରଣ- 
¢ ପତୀକର ଅଥ : 


୧। ଏହି ମୌଜିକର ନାମ ଫେରମ୍‌ ବା ଆଇରନ୍‌ ଲୁହା) । 
୨। ଏହା ପକତରେ ଲୁହାର ଗୋଟିଏ ମାଢ ପରମାଣୁର ସୂଚନା ଦିଏ । 
୩ । ଏହା ଲୁହାର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପରମାଣୂର ଓଜନକୁ (ଲୁହାର 
ପାରମାଣବିକ ଓଜନ 56) ସୂଚିତ କରଛି । 
ଶରମାଣ୍ଡର ଓଜନ ୯(ପାରମାଣବିକ ଓଜନ) 


ପରମାଣୁ ଅଣୁଠାରୁ କ୍ଷଦ୍ରତର ଅତି ସୃକ୍ଷ ପଦାର୍ଥ । ଏହାର ଓଢନ ମଧ୍ୟ 
ଅତିକମ୍‌ । ଉଭଦାହରଣ-ୟୂରେନିୟମ୍‌ ପରମାଣୁ ମାଢୁ 0.୧୦୦,୦୦୦,୦00,00୦, 
୦୦୦, ୦୦୦, ୦୦୦, 396,67 ଗ୍ରାମ୍‌ | 


ପଦାର୍ଥର ପରମାଣୁ ଏତେ ହାଲୁକା ହୋଇଥିବା ଯୋଗୁଁ ନିଜସ୍ଵ ଓଜନ 
ଅପେକ୍ଷା ସେଗୁଡ଼ିକର ଆପେକ୍ଷିକ ଓଜନ ନିଶୟ କରାଯାଏ ! ଏଥିପାଇି କାର୍ବନ 
ପରମାଣୁର ଓଜନକୁ ତୂଜନାତ୍ସକ ଏକ କରୁପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି । 


ଗୋଟିଏ ଜଢାର୍ବନ ପରମାଣୁର ଓଜନଜୁ 12 ବୋଲି ଧରି, ତାହା 
ତୁଳନାରେ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ମୌଳିକ ପରମାଣୁର ଓଜନ ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରେ । 
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ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ପରମାଣୁର ଓଢନ 1 ଓ ଅକ୍ସିକେନ୍‌ ପରମାଣୂର 
ଓଜନ 16 ହୁଏ ! ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କେତେକ ମୌଳିଜ ପ୍ରଦାର୍ଥର ପରମାଣୂର ଓଜନ 
ନିମ୍ପରେ ଦିଆଗଲା । 


A 
କାର୍ଵନ12 କୋର୍ବନ ଏକକ) 
ସଲଫର-32 କାର୍ବନ ଏକକ) 
ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ? କାର୍ବନ ଏକକ) 
ହାଇତ୍ରୋଳେନ୍‌' କାର୍ବନ ଏକକ) 
ଅକ୍ସିଢଜେନ-16 କାର୍ବନ ଏକକ) 
ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍‌-14 କୋର୍ବନ ଏକକ) 
ଆୟରନ୍-56 କାର୍ବନ ଏକକ) 
ଜିଂକ-65 କାର୍ବନ ଏକକ) 


ତଯାକ୍ୟଡା 


ହାଇତ୍ରୋଜେନ୍‌ର ମୌଳିକ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିବର ସଂଶ୍ତେଷଣର୍ୁ 
ଯେଉିସବୁ ଯୌଗିକ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୁଏ ସେରୁଡ଼ିକର ଅନୁଶୀଳନ କଲେ ଦେଖାଯିବ ଯେ, 
ହାରତ୍ରୋଜେନ୍‌ର ବିଭିନ୍ନ ସଂଖ୍ୟକ ପରମାଣୁ ସହ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମୌଳିକର ମାଳ 
ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ସଂଯୁକ୍ତ । . 


- ହ୍‌ 
Mi 
. 


ଉଦାଦ୍ରରଣ¬ 
ହାଇଡ଼ୋଚେନ୍‌ ଜ୍ଲୋର୍ଚ—- HCl ଜିତ୍ପା ୯1 
" s 


—H 
ହାଇଢ଼ୋଜେନ୍‌ ସୟଫାଇତ୍‌-4,5 କିନା $4_y 


2 
—H 


ଆମୋନିଆ- NH, କିତ୍ମା N—j—H 
—H 
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ମିଥେନ=୦H9, କିତ୍ମା ୯-¬|_ 
¢ | 
—H 
ଉପରୋଭ୍ତ ଯୌଗିକଗୁଡ଼ିକରେ ହାଇତ୍‌ତ।ଢେନ୍‌ର ଯୋଦ୍ୟତାକ୍ର ଯଦି ଏକକ- 
ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ ତେବେ ହାଇତଡ୍ରୋଡେନ୍‌ ତୁଳନାରେ କ୍ଲୋରିନ୍‌, ସରଫର, 
ନାଇଟ୍ରୋଚେନ୍‌ ଓ କାର୍ବନର ଯୋଜ୍ୟତା ଯଥାକ୍ରମେ 1, 2, 3 ଓ 4 ହେବ | 
© 


କୌଣସି ମୌଳକର ଗୋଟଏ ପରମାଣୁ ସହ୍ତ ଦ୍ରାଲଇଚତ୍ରା- 
ଜେନ୍‌ର ସଉ ସଂଖ୍ଯକ ପରମାଣ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ଦ୍ରବାଦ୍ଧାର 
ନଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତସୌଉଡକଟଏ ଉପୃନ୍ମ ଡୁ“ ଅଆତମ୍ଭ ସେହ୍ନ 
ସଂଖ୍ୟାକୁ ଉକ୍ତ ମୌୀଳକର ତସଯୋଜ୍ଯଡତା କହ୍ଧୁଆୀଉ । 
କେତେକ ମୌଳିକ ହାଇଡ଼ୋଜେନ୍‌ ସହ ପ୍ତତ୍ୟକ୍ଷଗବେ ସଂଶ୍ଳିଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ 
ନାହିଁ । ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଂପୃଷ୍ତ ମୌଳିକର ଯୋଜ୍ୟତା ନିର୍ଶୟ କରିବାପରାଲି 
ଆମେ କ୍ଲୋରିନ୍‌, ଅକ୍ସିଜେନ୍‌ ପର୍ତି ମୌଜିକକୁ ଏକକରୂପେ ଗ୍ରହଣ 
କରିପାରିବା । 


ଉଦାହରଣ 
(1)  ସୋଡସ୍ଟମ କ୍ରୋରଇଡ୍‌ 1 NaCl u 
ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସୋଡ଼ିୟମ ପରମାଣୁ ସହିତ ଗୋଟିଏ କ୍ଲୋରିନ ପରମାଣୁ 
ସଂର୍ଶୁଷ୍ଟ । ପୂର୍ବ ଉଦାହରଣ € H୯ୀ ) ରୁ ଆମେ ଜାଣୁ ଯେ, ହାଇଡ଼ୋଜେନ୍‌ 
ତୁଳନାରେ ଗୋଟିଏ କଲୋରିନ୍‌ ପରମାଣୁର ପୋଜ୍ୟତା 1, ତେୟୁ ହାଇତ୍ରୋଛଜନ୍‌ 
ତୁଜନାରେ ସୋଢ଼ିୟମ୍ର ଯୋଜ୍ୟତୀ ମଧ୍ୟ । ହେବ । 
(2) 6 ଫରସ ଅକସାଇଡ଼: FeO, ¿ 
ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ଆୟରନ ୯୯), ପରମାଣୁ ସହିତ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିକେନ୍‌ 
ପରମାଣୁ ସଂଶ୍ଚିଷ୍ଠ । ଆମେ ଜାଣୁ ଜଜ (;q,୦୬ ରେ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ସିଜେନ 


© 
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ପରମାଣୁ ସହିତ ଦୁଇଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍‌ର ପରମାଣୁ ସଂର୍ଶୁଷ୍ଟ । ତେଣୁ 
ହାଇତ୍ରୋଜେନ୍‌ ତୁଳନାରେ ଅଜ୍‌ସିକ୍ତେନ୍‌ର ଯୌଜ୍ୟତା 2; ଅର୍ଥାତ୍‌ ହାଇତୋଜେନ 
ତୁଳନାରେ ଗୋଟିଏ ଆୟଯରନ ପରମାଣୁର ଯୋଜ୍ୟତା ମଧ୍ଯ 2 । 

¢ 


ଆଣୁ ସଂ କଡ (Molecalar Formula) 


ମୌଳିକ ପରମାଣୁଗୁଡ଼ିକର ପ୍ତତୀଜ ଓ ଯୋଜ୍ଯତା ଢଣାଥିଲେ ଆମେ 
ବିଭିନ୍ନ ଯୌଗିକର ଅଣୁ ସଂକେତ ଲେଖିପାରିବା । ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଉଦାହରଣରେ 
HCl, H,0, NH,;, CH, ଯଆକ୍ରମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍‌ ଜ୍ଲୋରାଇଡ୍‌ ଜଢ 
ଆମୋନିଆ ଓ ମିଥେନ୍‌ ଯୌଗିକର ସଂକେତରୂପେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି । 

ସେହିପରି ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଯୌଗିକର ଅଶୁସଂକୈତ ଭେଖାଯାଇପାରେ । 


ପରମାଣୁର ଗଠନ 


ଆସ୍ଭେଚନାର୍ ଡଣାପତ଼ିଛଗ ଯେ ଏକ ବା ଏକାଧିକ ପରମାଣୁନୂ ନେଇ 
ଅଣୁ ଗଠିଚ ! ରାସାୟନିକ କ୍ରିୟାରେ ପରମାଣୁ କିପରି ଗଗ ନିଏ ତାହା ପ୍ଥଅମେ 
ବୈଜ୍ଞାନିକ ଡ଼ାଲ୍‌ଟନ୍‌ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଇ ଦେଇଥିରେ । ତାଙ୍କର ଧାରଣା 
ଥିଗ ଏହି ପରମାଣୁ ଅଖଶ୍ତନୀଯ ଓ ପଦାର୍ଥର ସର୍ବଶେଷ କଣିକା । ପରେ 
ବିବିଜ୍ଞାନିକ ରଦରଫୋ ର୍ଡ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖାଇଥିବଲ ଯେ ଭଅମାଣୁ ନିଦା ବା 
ଅଖଣ୍ଡନୀୟ ନୂହେଁ । ଏହାର ସମୂଦାୟ ବସ୍ତୁଚ୍ହ € M୨) କେନ୍ଦରେ *ଠୂଳ 
ହୋଇଛି । ତାତ ନୂ୍ତଙୁ ଯସ ୯ଏNଧule୪୨୬ ଚୂହାଗଜ୍ଭ । ତାହା ଯୁଭ୍ତ 
ଅରିଦ୍ୟୁଚ୍‌ରେ "ଚାଳିତ | ଏହି ନ୍ୟୁକ୍ତି ୟସ୍‌ତଧ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଅନ୍ଯ କେତୋଟି କ୍ଷୁଦ୍ରତର 
କଣିକା ସେମାନଙ୍କର ନିହିଁଷ୍ଟ କକ୍ଷରେ ଘରୁଛଚ୍ତି । ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ତଜ୍ତରେ 
ରଲେକ୍ଟୁନ | ସତ୍ୟେକ ଇଙ୍ଗେକଟ୍ରନ୍‌ର ଘ୍ଵ୍ଚ ସମାନ ଓ ବିଯୁଭ୍ତାଚୃକ ! ବାହାର 
ଇଲଲେଜଟ୍ରନ୍‌ଗୁଡ଼ିକର ବିଯୁ୍ତ ଗ୍‌୍ଜ ମିଶି ଯେତେ ନ୍ୟୁକି ୟସର ଯୁକ୍ତଗର୍ ସେତିକି । 
ତେଣୁ ସମୂବୀୟ ପରମାଣୁ ବାହାରଜୂ ଏକ ଗ୍‌ର୍ଚହୀନ ବୀ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଇ କଣିକା ପରି 
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c 
ବ୍ୟବହାର କରେ । ନ୍ୟୁଚି ଯସ୍‌ ବାହାରେ ଯେତୋଟି ଇଲେନଟ୍ରନ୍‌ ଆଏ ସେହି 
ସଂଖ୍ୟାକୁ ପରମାଣୁ ସଂଖ୍ୟା ବା ପାରମାବିକ ସଂଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ । 


ଚାହାହେଲେ ନ୍ୟୁକି ଯସ୍‌ ଅଖଶ୍ଡ ନା ସେଥିରେ କଂଣ ଥାଏ ? ସେ 
ସମନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ବିଜ୍ଞାନୀମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରିଛତି। ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପତେ 
ନ୍ୟୁକି ଯସ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାଯ ସମାନ ବସ୍ତୁ ବିଶିଷ୍ଟ ଦୁଇ ୍ଥକାର କଣିକା ଥାଏ | 
ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଇ ପ୍ରୋଟନ୍‌ ଓ ନ୍ୟୁଟନ୍‌ । ଭୋଟନର ଗ୍ଚ ଯୂକ୍ତାତୃକ । ନ୍ୟୁଟ୍ରନ 
କିନ୍ତ ଗ୍ଵ୍ଚହାନ । ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍‌ର ବସ୍ତୁତ୍ଵ ଭ୍ରୋଟନର ବସ୍ତୁଚଠାରୁ କିଞ୍ଚିତ୍‌ ଅଧିକ ! 
ଘ୍ରୋଟନ୍‌ର ବସ୍ତୁତ୍ଵ ଇଲେକଟ ନର ଭାଯ 1836 ଗୁଣ ! ନ୍ୟୁକିଯସ୍‌ରେ ଯେତିକି 
ପ୍ରୋଟନ ଆଏ ନ୍ୟୁକିର୍ଯସ ବାହାରେ ସେତିକିଟି ଇଲେକ୍‌ଟ୍ରନ ଘୃୁରୁଥାନ୍ି । 
ପୋଟନର ଗ୍ରର୍ଜ ରଲେକଟ୍ରନର ଗ୍ରର୍ଜ ସହିତ ପରିମାଣରେ ସମାନ ହେରେ ମଧ୍ୟ 
ବିପରୀତ ଗେୁଣାତ୍ସକ) ! ହାଇତ୍ରୋଜେନ୍‌ ଓ ହିଲିଅମ୍‌ ନ୍ଯୁକି ଯସ୍‌ ମଧ୍ଯରେ 
ଯଥାତ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଓ ଦୂରଟି ଘୋଟନ୍‌ ଥାଏ ! ନ୍ୟୁକୁଁ ଯସ୍ତ୍‌ ମଧ୍ୟରେ ପୋଟନ୍‌ 
ସଂଖ୍ୟା ସମାନ ସ୍ଥତକାରରେ ରଖି ନ୍ୟୁଟ୍ରନ ସଂଖ୍ୟା ବଦଳାଇ ଦେଲେ ଯେଉଁ ନୂଆ 
ନ୍ୟୁଜଚି ଯସ୍‌ ହୁଏ ତାଳୁ ପୂର୍ବ ନ୍ୟୁକି ଯସ୍‌ର ଆଘସୋ ଟେପ୍‌ କହତ୍ତି | ନାନାପ୍ରକାର 
କୃତ୍ରିମ ଆଇସୋଟୋପ୍‌ ପଉୀକ୍ଷାଗାରରେ ଚିଆରି ହେଇଣି । କୃଷି ଓ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ 
ବିଜ୍ଞାନରେ ଏହି - ଆଇସୋଟେ¦ପ୍‌ର ବ୍ୟବହାର୍‌ ଜୁମେ ବତି ଲପଗିଛି । ° 


» 
Ld 


* ସାରାଂଶ 
ବସ୍ତୁ ଓ ପଦ୍ଦାଥ ¢ 


¢ . 

ବିଭିନ୍ନ ବମ୍ତ କିଛି ନା କିଛି ପ୍ରକାର ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥରେ ଗଢ଼ା ହୋଇଥାଏ 
ଯଥା :¬ ଚଉକି, ଟେବୃଲ, 9ଭ୍ତି କାଠରେ ବ୍ୟ ଲୁହାରେ ତିଆରି ହୋଇଥାଏ | 
କାଠ, ଲୁହା ସ୍ଭୃତି ରାସାଯନିକ ପଦାର୍ଥ ¦ 


ବିଶୁଦ୍ଧ ରାସାୟର୍ନିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଯୌଗିକ ବା ମୌଳିକ ଅବସ୍ଥାରେ 
ପାଉ | 
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ଯୌଗିକ ବା ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ଯେଉି କ୍ଷୁଦ ତମ କଣିକାରେ ପଦାର୍ଥର ସମସ୍ତ 
ଧର୍ମ ନିହିତଥାଏ ଓ ଯାହାଜୁ ରଙ୍ଗିଞଦଲେ ସେଥିରୁ ସେହି ପଦାର୍ଥର ଧର୍ମ ଗ୍ଵଲିଯାଇ 
ନୂଆ ପ୍ରକାର ପଦାର୍ଥ ଭତ୍ଘନ୍ନ ହୁଏ, ସେପରି କଣିକାକୁ ଭକ୍ତ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁ 
କୁହାଯାଏ । 

ଯୌଗିକ ବା ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ଅଣଠଳୁ ବିଶ୍ବେଷଣ “କଲେ ତହିଁରୁ କ୍ଷଦତର 
ଏକକ କଣିକାଗୃଡ଼ିକ ମିଳେ । ଏରୁଡ଼ିଜୁ ପରମାଣୁ କହାଯାଏ । ପରମାଣୁ 
ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ସଂଘଟନର ପାଥମିକ ଏକକ ପଦାର୍ଥ । ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥ 
ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉି ସବୁ ରାସାଯନିକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଘଟ ତାହା ପଗମାଣୁ 
ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ସଂଘଟିତ ହୁଏ । 


ଅଣ୍ଡର ଓକନ ଅଛ 

ପଦାର୍ଥର ଅଣୁ, ଆକାରରେ ଅତି କ୍ଷଡ । ତାହାର ଓଜନ ମଧ୍ୟ ଅତି କମ୍‌ ! 
ବିଭିନ୍ନ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁର ଓଜନ ଭିନ୍ନ ରିନ୍ନ । ମୌିକରୁଡ଼ିକ ମଧ୍ଯରେ 
ହାଇତ୍ରୋଚଜେନ୍‌ର ଅଣୁ ସବ୍ୂଠାରୁ ଅଧିକ ହାଲୁକା ।! 


ଅଣ୍ମର ଗଣ ଓ ଅନ୍ଯାନ୍ଯ ଧର୍ମ In 

ଅଣୁ ଗୋଟିଏ ନିତ୍ୟ ଗତିଶୀଳ ପଦାର୍ଥ । ଅଶ୍ର ଗତି ଖାଲି ଆଖିଜୂ ଦିନସର 
ନାହିଁ; କିନ୍ତ ବିଭିନ୍ନ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ଵାରା ତାହାର ଗତିଶୀଳ ଅବସ୍ଥା ସଂପର୍କରେ ଧାରଣା 
କ୍ଲରିହୁଏ । ଅକୁ ଗତିଶୀଳ ' ହୋଇଥିବାରୁ ଗ୍ୟାସୀଯ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁ ଗୋଟିଏ 
ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନଜୂ ବିସରଣଦ୍ଵାରା ସ୍ଥାନାତ୍ତରିତ ହୋଇପାରେ । ପଦାର୍ଥର 
ଅଣ୍ଡଗୁଡ଼ିକ ମିଧ୍ୟରେ କିଛି ନା କ୍ଟିଛି ବ୍ୟବଧାନ ରହିଥାଏ ।! ତାପମାଢ୍ରା ବ୍ଵି 
ହାସ ଅନୂପାତରେ ଏହି ବ୍ୟବଧାନ ବବି ବା ହାସ ପାଏ । 


ଅଣ୍ୁଗୁଡ଼ିକ ପରସ୍ପରଚୂ ନିର୍ଦିଷ୍ଟ ପରମାଣ ବଳଦ୍ଧାରା ଆକର୍ଷଣ ଓ ବିକର୍ଷଣ 
କରେ । 
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cc୪୬୨ ” 


ପରମାଣ୍ଡର ସ୍ଥତୀକ ° a 


ବିଭି୍ନ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ପରମାଣୁଗୁଡ଼ିତୁ ସୂଚନାଦ୍ଵାରା ଚିହ୍ନିତ କରିବାପାଇି 
. 
ତୀକ ବ୍ଯବହୃତ ହୁଏ । 


ପାରମାଣବ୍ଧକ ଓକନ଼ 


ପରମାଣୁର ଓଜନ ଅଛି। ବିଭିନ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥ ଭିତରେ ହାରତ୍ରୋଜେନ୍‌ର 
ପାରମାଣବିକ ଓଢନ ସବୁଠୁ କମ୍‌ । ପରମାଣୁର ନିଜସ୍ଵ ଓଜନ ଅତି କମ୍‌ 
ହୋଇଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ୍ରଜନ କରିବା ସହଳ ନୂହେଁ | ଚେଣୂ ଘତ୍ୟେକ ମୌଳିକ 
ପଦାର୍ଥର ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ନିଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥର ଗୋଟିଏ 
ପରମାଣୁ ତୁଳନାରେ କେଚେ ଗରୀ ବା ହାସଥୁଜା ସେହି ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ 
ମୌଳିକ ପଦାର୍ଥଗୃଡ଼ିକର ପାରମାଣବିକ ଓଜନ ନିର୍ଭୟ କରାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ 
ପାରମାଣବିକ ଓଜନକୂ କାର୍ବନ ଏକକରେ ସ୍ଥିର କରାଯାଏ | 


ଯୋଜତା 


ଗୋଟିଏ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ଅନ୍ୟ ମୌଳିକର ପରମାଣୁ ସହିଚ ସଂଯୁକ୍ତ 
ହୋଇ ଯୌଗିକ ଉତ୍ନ୍ ହୁଏ । ପତି ଯୌରିଜରେ ଥିବା „ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ 


ପରିମାଣୂର ଅନୁପାତ ସିର ୪ ନିହିଷ୍ଟ ରହେ । 
* 


କୌଣସି ମୌଳିକର ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁ ସହିତ ଯେତେ ସଂଖ୍ଯି 
ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍‌ ପରମାଣୁ ସଂଶ୍ରିଷ୍ଟହେବାଦ୍ଧାରା ଗୋଟିଏ ନିହିଁଷ୍ଟ ଯୌଗିକ 
ଉତ୍ଘନ୍ନ ହୁଏ, ସେହି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଉକ୍ତ ମୌଞ୍ତିଜର ଯୋଜ୍ୟତା ଚୂହାଯାଏ । 
କେତେକ ମୌଳିକର, ପରମାଣୁ ହାଇତ୍ରୋଜେନ୍‌ ସହିତ ପ୍ତ୍ୟକ୍ଷଘବେ ସଂରଶ୍ରିଷ୍ଟ 
ହୋଇପାରେ ନାହି । ସେ ଷେତ୍ତରେ ମୌଳିକ ପରମାଣୁର ଯୋଜ୍ୟତା ପରୋକ୍ଷ 
ଭପାଯରେ ସିର କରାଯାଇପାରେ । 
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ଅଣ ସଂକେତ ° 3 
ମୌଳିଜ ପରମା ଣୁଗୁଡ଼ିକର ହ୍ପୋଜ୍ୟତା ଜଣାଥିଲେ ସେଗୃ଼ିକ ଘଚୀକ 
ସାହାଯ୍ୟରେ ଯୌଗିକର ଅଣୁସକେତ ସ୍ଥିର କରାଯାଇପାରେ । 
ଅଣୂସଂକେତରୁ ପଦାର୍ଥର ରାସାୟନିକ ସଂଘ୍ରଟନ ବୁଝାପଡ଼େ । ନିଦିଷ୍ଠ 
ଯୌଗିକ ପଦାର୍ଥରେ ସ-ର୍ଶ୍ର ଷ୍ଠ ବିଭିନ୍ନ ମୌଳିକ ପରମାଣ୍ଡର ଅନୁପାତ ସର୍ବଦା 
ସ୍ଥିର । 
ରାସାସ୍ଟନକ ପଶ୍ବବର୍ଶନ 
ପଦାର୍ଥ ପରିବର୍ରନଶୀଳ । ତାହାର ଭୌତିକ ଓ ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ଭନ 
ଘଟେ । ରାସାୟନିକ ପରିବର୍ଭନଦ୍ଧାରା ପଦାର୍ଥର ଅଣୁରେ ସର୍ଶ୍ଣ ଷ୍ଠ ପରମାଣର 
ସଂଖ୍ୟା ବା ପରମାଶୁର ସଢ଼ାରେ ଅଦଳ ବଦଳ ଗ୍ରଟେ । 


ପରମାଣ୍ଡର ଗଠନ 
ପରମାଣୁର କେନ୍ଦରେ ଯୁତ୍ତାତୃକ ଗ୍ଵର୍ଚ ଧରି ନ୍ୟଚିଯସ୍‌ ରହିଥଏ । 
ସେଥିରେ ନ୍ୟଟ୍ରନ୍‌ ଓ ପ୍ରୋଟନ ଥ!ଏ । ନୁୟତି ୟସ ବାହାରେ ବିଭିନ୍ନ କକ୍ଷରେ 
ବିଯ଼ଚ୍ତାତ୍ରକ ଗଵର୍ଜ ବିଥିଷ୍ଟ ଇଲେକଟ୍ରନ୍‌ ଘୂର୍ୁଆରି । ନ୍ୟକିୟସ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା 
ସୋଟନ୍ତୁ ସଖ୍ୟାଦ୍ଧ ପରମାଣୁର ପାରମାଣବିକ ସଖ୍ୟା କୁହାଯାଏ । _ 
5 N 
° ସ୍ତଶ୍ଡମାଳା | 
୧ । ଭଦାହରଣ ସହ ପ୍ରମାଣ କରଯେ ଅଣ, ପଦାର୍ଥର କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କଣିକା ଓ ସେଥିରେ ପଦାର୍ଥର 
ୟ୍ାବତୀୟ ଧର୍ମନୈହିତ ଆଏ । 
୨ | ଅଣୁର ନିମୂ ଧର୍ମଗୁଟ଼ିକ ବିଷୟରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଟିପ୍ପଣୀ ଦିଅ + 
° 
(କ) ଅଣୁର ଓଚନ, (ଖ) ଅଣୁର ଅକାର, (ଗ) ଅଣୂର ଗତି 
୩ 1 ଅଣୂ ଓ ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ସପ କଅଣ ? ନିମବଲିଷିତ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁ ଓ ସେତୁତ଼ିକର 
ପରମାଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଜି ପାର୍ଥକ୍ୟ ଆଏ ଦର୍ଶାଅ := 
(କେ) ଅକ୍ସିଚେନ୍‌, (ଖ) ସୋଡ଼ିଅମ୍‌, (ତ) ଲୁହା, (ଘ) ହାଇଚ୍ରୋଜେନ୍‌ 
୪ 1 ଗୋଟିଏ ପରମାଣୁର ଗଠନ ବୁଝାଇ ଶରିଅ 


Digitized by PPRACHIN, SOA 


1 


ଷଣ୍ଡ ଅଧରାସ୍ଟ 


ଉଦ୍ଭିଦ ଜନନ 
+ ( Reproduction in plants ) 


~ 
ଉତ୍ତଦ କନଜ 


ବୃକ୍ଷଗୁଡ଼ିକ ଭନ୍ଭୃତ ରଉ୍ଜିଦଶେଣୀ ଅନ୍ତରରୁସ୍ତ । ସେଗୁଡ଼ିକର ଗୋଟିଏ 
ସ୍ତାନର୍ୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବାଉ କ୍ଷମତା ନଥାଏ | ଜିନ୍ଧ ଜନନ କ୍ରିୟାରେ କେତେକ 
ଅବସ୍ତାରେ ଚଳନ ନିତାନ୍ତ ଦରକାର ହୋଇଥାଏ । ଅନ୍ତତଃପକ୍ଷେ ଶୁଳ୍ପଣୁ 
(Sperm) ଡ଼ିମ୍ମକୋଷ ୯ Egg Ce!) ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆବଶ୍ଯକ । 
ଏଥି ନିମିର କେଚେଜ ବୃକ୍ଷ ପବନର ଆହ୍ତୟ ନିଏ । ଆଉ କେତେକ ବୃକ୍ଷ 
ତଚଢନଖୀଳ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ ନିଏ । ଗୋଟିଏ ଫୁଇର୍ଧ ପରାତା ନେଇ ଆଭ 
ଗୋଟିଏ ଫୁଇରେ ପହଞ୍ଚାଇବା କାର୍ଯା ପଚଙ୍ଗମାନେ ମଧ୍ଯ କରିଥାତ୍ି । 
ଏଥିପାଲି ଗଛ ସୁଗଠିତ ଫୁଇଦ୍ଧାରା ପତଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆଭର୍ଷଣ କରେ । ମନୋହର 
ରଙ୍ଗ, ଗନ୍ଧ, ପୂଷ୍ଜିକର "ମଧୂଦ୍ଵାରା ଆଜକୃଷ୍ଟଦୋଇ ମହୁମାଛି ଆଦି ତ୍ଥାଣୀ ପୁଲବ୍ଧ 
ଫୂଲ ଭଡ଼ିବୃଇର୍ଥି । ସେହି ଅବସରରେ ସେମାନେ ପରାର୍ଗଣ କରାନ୍ତି । ପରୀଗଣ 
ପଗେ ଫୃଲରେ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ କ୍ରିୟାରେ ଜିପରି ଵ୍କାଜୋସରି ହୁ ଏ ସେ ସମନ୍ଧରେ 
ସୂଳ ସୂଚନା ଆଗର୍ ଦିଆଯାଇଛି । ସପ୍ୂଷ୍ଠ ଉତ୍ତିଦଗ୍ରଡ଼ିକର ଲିଙ୍ଘୀୟ ଜନନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ 


ବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଏଠାରେ ଆଇ୍ଭେଚନା କରାଯିବ । ¢ 
‘ 
ସବୁ ଭତିଦରେ ଫୁଇ ଫୁଟେ ନାହିଁ । ଅସଂଖ୍ୟ ଜାତିର ଅପୃଷ୍ଠ ଭତ୍ତିଦରେ 


ତେବେ ଜନନ ଟିପରି ହୁଏ ? ଅଗରୁ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାମାନ୍ୟ ଆଲ୍େଚନା 
ଆବଶ୍ୟକ । 
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“ ¢ ୯୭ > 


କ୍କାମାଇତଡଡାଳତମାନାସର କୀବନ ଚକ୍ତ 

ନିମ୍ୃତମ ଭରିଦ ଜଳରେ ବାସର୍କରେ । ସର୍ବନ୍ିମୃ ଭତିତ ଏଙକୋଷ ବି ଶିଷ୍ଟ ! 
ଜ୍ବାମାଇଢ଼ୋମୋନାସ୍‌ ୯୯haneydomones) ସେହିପରି ଏକ ଭରିଦ । 
ଦୁଇଟି କଶା CF) ସାହାଯ୍ୟରେ କ୍ନାମାରତ୍ରୋମୋନାସଂ୍‌ 
ଜଳରେ ସନ୍ତରଣ କରୁଥାଏ । ବ୍ଢାଣ୍ଡରେ ଯେପରି ଗୋଟିଏ କୋଷ 
ଭଗ ସଗ ହୋଇ ଦୂଇଟି ବୀଜାଣୁ ହୋଇଯାଏ ° ପ୍ରାୟ ସେହିପରି 
ଗର ଗଗ ହୋଇ ଜ୍ରାମାଇତ଼ୋମୋନାସ୍‌ ବଂଶ ବଢ଼ାଇଥାଏ । ଏହା ଅଲିଙ୍ଘ 
ଜନନ । ରିଙଗୟ ଡଜନନରେ ତୁଚଟି କ୍କାମାଇଡ଼ୋମୋନାସ ମିଶି ଏକାକାର 
ହୋଇଯାଏ । ଏହାଚୂ ଯୂଗ୍ଧକ ଯୋଗ ବା ଯୁଗ (Fertilization) 
କୁହାଯାଏ । ଯୁଗ୍ରନ ଯୋଗୁ ଯୁଗ୍ଧଦ (Zt) ଗଠିତ ହୁଏ ! ଯ଼ଗ୍ବଳର 
ନ୍ୟଷ୍ଠି ଦ୍ଵିଗୁଣିତ (Diploid) । ଚାହା ଅର୍ଦ୍ଦବିଘଜନ (Meiosis) 
ଯୋଗୁଁ ଏଜଗୁଣିତ (Haploid) କୋଷ ଗଠନ କରେ ଏବଂ ସେହି କୋଷରୁ: 
ପୁଣି କ୍ଲାମାରଢ଼ୋମୋନାସ ବଢ଼େ । କ୍କାମାଇଡ଼ୋମୋନାସ୍‌ରେ ଅଶ୍ରିରା 
ଯୁଗୁକ ଓ ମାଇ ଯୁଗୁକ  Gamete) ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଘଭେଦ ନାହିଁ ! ପରିଣତ 
ଭଇଭିଦଟି ଯୁଗ୍ଧକ ରଚି କାମ ଦରେ । ° 


ୟୁଗ୍ଧଳ ଓ ଅର୍ଶବବତ୍କକନ ° ଟି ଓ 

ସ୍ରତ୍ଯେକ ଙ୍ୀୀବନ ଚକ୍ରରେ ଯୁଗ୍ରନ ¢ ( Fertilization) 6“ 
ଅର୍ଵବିଘଜନ ୯ Mciosis) „ ଦୂଇଟି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁର୍ୂଚ୍ଛପୂର୍ଣ ଘଟଣା । ଯୁଗ୍ଧକ 
କୋକ୍ଷ ଏଙର୍କଗୁଣିତ ଅଟେ । ଅର୍ଥାତ୍‌ ଯୁଗ୍ଧକ କୋଷନ୍ଯଷ୍ଟିରେ 
ଘତ୍ୟେକ ଗୁଣିସୂଳୁ Chromosome) ରମ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆଏ 
ଅଭ୍ଥିରା ଯୁଗ୍ଧକ ଏବଂ ମାଣ ଯୁଗ୍ଧକଖ ଯୁଗଟ୍ଧନ ହେରେ ଅର୍ଥାତ୍‌ ସେହି ଏକଗୁଣିତ 
ଜୋଷ ଦୁଇଟି ମିଳି ଗୋଟିଏ ଯୁଗ୍ଛଜ ଗଠନ କରେ । ଗଧକୁ କୋଷନ୍ୟଣ୍ଟିରେ 
ଘତ୍ୟେଳ ପ୍କାର ଗୁଣସବହରୁ ଦୂଇଟି ଲେଖାଏ ରହେ । ଚେଣୁ ଯୁଗ୍ଧଜ ଦ୍ବିଗୁଣିତ 


କୋଷ | 
. 
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ଦ୍ଵିଗୁଣିତ କୋଷର୍ ପୂଣି ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ନିମିର ଏକଗୁଣିତ ଯୁଗ୍ଧକ କୋଷ 
ଗଠିତ ହୁଏ । ଯୁଗୃଜ ନ୍ୟଷ୍ଟିରେ ଗୁଣସୂତତ ଯୋଡ଼ା ଯୋଡ଼ା ହୋଇଥାଏ । ଯୁଗ୍ଧକରେ 
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଡ଼ି ଗୁଣସୂତ୍ତର କେବଳ ଖୋଟିଏ ଥାଏ ! ଦ୍ଵିଗୁଣିତ ଅବସ୍ଥାରୁ 
ଏକଗୁଣିତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିବାପାଇଁ ଏକ ବିଶେଷ ପକାର କୋଷ ବିଗଜ୍ନ ହୁଏ 
ଏବଂ ତାହାକୁ ଅର୍ଵବିଜଜନ କୁହାଯାଏ | ଯୁଗ୍ଧନ ଯୋଗୁଁ ଦୃଗୁଣିତ କୋଷ ଗଠିତ 
ହୁଏ ଏବଂ ଅର୍ଵବିଜାଜନ ଯୋଗୁଁ ଯୁଗ୍ନକ ଗଠିତ ହୁଏ । 


ନିମନସ୍ତରର ରତଉ୍ଭଦଗୁଡ଼ିକର ଶରୀର ଏକଗୁଣିତ କୋଷରେ ଗଠିତ |! ତେଣୁ 
ସେତ୍ଭଡ଼ିକର କୋଷ ଯଥାସମୟରେ ଯୂଗ୍ନକ ତାବେ କାର୍ଯାକରେ | ଦୂଇଟି ଯୁଗ୍ଧକର 
ମିଳନର ପଠିତ ଯୁଗ୍ଵଢର ଘ୍ଥଥମ ବିଜଜଜନ ଅର୍ଵବିଗଜନ ହୋଇଆଏ ! 

ସତଜ୍ତିରେ ଏକଗୁଣିତ ଶରୀର ଅପୈକ୍ଷା ଦୃଗୁଣିତ ଶରୀର ଅଧିକ ଦକ୍ଷ | 
ତେଣୁ ଭନ୍ତ |ଘ୍ଥାଶୀ ତଥା ପାଦପ୍ରର ଶରୀର ଦୃଗୁଣିତ କୋଷରେ ଗଠିତ ! ଭନ୍ନତ 
ସ୍ଥାଣୀଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯୁଗ୍ଧଜର ସମ ବିଗଚନ ହୋଇଥାଏ | ଚେଣୁ ଯ଼ଗ୍ଧଢରୁ ଗଠିତ 
ସଦ କୋଷ ଦ୍ଵିଗୁଣିତ ! ଦ୍ଵିଗୁଣିତ କୋଷର ପରେ ଯଥାସମୟରେ ଅଦ୍ଧବିଜଚନ 
ଫଳରେ ଏକଗୁଣିଚ ଢୋଷ ଗଠିତ ହୁଏ । ଏକଗୁଣିତ କୋଷ ଯୁଗ୍ର ନ ଗଠିତ ହୁଏ ! 


କମ୍ପସ୍ରର ଉତ୍ତ ଦ ଜୀବନ କକ 
ଡାପରେ ଭୁଗେଥ୍ରିକ୍‌ସ Uଠhମଅ)ର ଟନନ ବିଗ୍ବର କରିବା । 
ବହୁକୋଷ ବିଶିଷ୍ଠ ଏକ ସିଭିଶର ଭଳି ଏହାର ଗଠନ । ଏହା ମଧ୍ୟ ଜଳବାସୀ । 
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ଏହାର ଶରୀରବୂ ଖଣ୍ତ ଖଣ୍ଡ କରିଡ଼୍େଲେ ସ୍ଥତୈୟକ ଖଣ୍ଡ ଚରି ସ୍ବତତଙ୍ତ ଗଟେ 
ବଜ଼ ପାରେ। ଏହା ଅଙ୍ଗାୟ ଜନନ (Vegetative Reproduction) { ତା ବାଙ୍‌ 
ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ କେଟ୍େଗୁଡ଼ିଏ ରେଣୁ (Spore) ଗଠିତ ହୁଏ 


ପ୍ରତୈିକ ରେଣୁ " ଦେଖିବାକୁ ଠିକ୍‌ କ୍ଲାମାରଢ଼ୋମୋନାସ୍‌ ଭଚ୍ଚି । ପାଣିରେ 
ପହଁ ରି ପହଁ ରି ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପାଣିଚଳେ ଥିବା ପଥର ଦେହରେ ଏହି ରେଣୁ 
ଇଗିଯାଏ ଓ ସେଥିରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ଯୁସେଥିକ୍ଘସ ବଢ଼େ । କେତେକ ପ୍ରତିକୂଳ ଅବସ୍ଥାରେ 
ସେହି ରେଣୁ ପୁଣି ଯୁଗ୍ରକଗ୍ଗବେ କାର୍ଯାକରେ । ଦୁରଟି ଯୁଗ୍ଧକ ଝଯାଗରେ ଯୁପ୍ପଜ 
ଗଠିତ ହୁଏ । ପୂର୍ବରୁ ନୂହାଯାଇହି ଯୁଗ୍ଧକ ଏକଗୁଣିତ ଓ ଯୁପ୍ପଳ ଦ୍ବିଗୁଣିତ । 
ଡେଣୁ ଯୁଗ୍ନଜର ଅର୍ବବିଗଜନ ଯୋଗୁଁ ପନି ଏ କପୁଣିଚ ୟଲେଥ୍ରିକ୍ସ ଜନ୍ମ ଇଇକରେ ! 


- 
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ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଙୀର କଥା ୟ୍ଟେ ସବୃ ଯୁଟ୍ଧକଗୁଟିକ ସମାନ । ସେଥିରେ 


କୌଣସି ଘ୍ରରେଦ ନଥାଏ । 
¢ 


ଓଡ଼ୋଗୋନିୟମ୍‌ ୯ଠ୧dଠgonium)ର ` ଗଠନ ପ୍ଥାୟ ୟୁଇେଥ୍ରିକ୍‌ସର 
ଚାଠନ ପରି, ମାତ ଓଡ଼ୋଗୋନିଯମ୍ରେ ଦୂଇ ପଜାର ଯୁଗୁକ ଗଠିତ ହୁଏ । ଗୋଟିଏ 
ଗୋଟିଏ କୋଷରେ"” ବିଗଜନ ହୋଇ ସତ୍ତରଣଶୀଳ ଯୁଗ୍ଧକ ଗଠିତ ହୁଏ । ଆଉ 
କେତେ କୋଷରେ କୌଣସି ବିଗଜନ ନହୋଇ ସଂରପୃୂର୍ଶ କୋଷଟି ଗୋଟିଏ 


ଯୁଗ୍ରକଗବେ କାର୍ଯା କରେ । ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଯୁଗୁକଚ୍ସ ଶୂକ୍ରାଣୁ € p୮୩) ଏବଂ 
ପରୋଭ୍ତ ଯୁଗ୍ରକକୁ ତ୍ରିମତକୋଷ Egg Ce) କୁହାଯାଏ! ତିମ୍ମକୋଷରେ 
ଶ୍ଳ୍ତୀଣୁ ମିଶିରେ ଯୁଗ୍ରନ ହୁଏ ଓ ଫଳରେ ଅନ୍ତକୋଷ ଯ୍ରଗ୍ରବରେ ପରିଣତ ହୁଏ ! 
ତାର ଅହିବିଜତନ ଯୋଗୁ ପୂଣି ଏକଗୁଣିଚ ଓଡ଼ୋଗୋନିଯମ୍‌ ଜନ୍ମ ତ୍ତ କରେ ! 


ପୂର୍ବୋଭ୍ତ ଜୀବନଚକ୍‌ ଜଳମଧ୍ୟରେ ସଂପୂର୍ଶ ହୁଏ । ସମଚଚାଚୀୟ ଯୁଗ୍ଧକ 
ଚିଷମ୍‌ ଜାତୀଯଯୟୁଗ୍ଧଜ ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ହିଁ ଯୋଡ଼ି ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ମିଶିବା ସୁଯୋଗ 
ଘାଅତି । ସେଥିପାଲି ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମାଧ୍ୟମର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼େ ନାହିଁ ! 
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ଫର୍ଶ Fen) ମାଟିରେ ବଢ଼େୁ! ଏହା ଦ୍ବିଗୁଣିତ କୋଷରେ ଗଠିତ । 
ମାଟିଚଢେ ଫର୍ଶର ମୃଳାରକନ୍ଦ ନ୍h2om) ବଢୁୂଥାଏ ଏବଂ ସେଥିକ୍ର 
ପଉ୍ର ବାହାରି ଉପରେ ବଢ଼େ ! ® 


. 
ମୂଳାରଜନ୍ଦକୂ କାଟି ଖଣ୍ଡ ଖଶ୍ଡ କରି ସ୍ବଚନ୍ତ ପାଦପ ବଢ଼େଇ ହୁଏ | ଏହା 
ଫର୍ଶର "ଅଙ୍ଗୀୟି ଜନନ ଅର୍ତର୍ଭୁସ୍ତ ¦ ସ୍କାଧାରଣତଃ ଏହିପରି ଉଦେ ଗୋଟିଏ ଫର୍ଶର୍ର 
ବହୁ ଫର୍ଶ ବଢ଼ାଯାଏ । 


. 
ଫର୍ଶରେ ଲିଙ୍ଗୀୟ ଜନନ ହୁଏ | ମାଇ ଆମେ ଆମ ବଗିଷଧ୍ଠିରେ ଯେଉି ପଳ- 
ପୋଇରିତ ସୃଦୃଶ୍ଯ ଫର୍ଵଗୁଡ଼ିକୁ ଇଗାଭ ତହିଁରେ ଏ ଘକାର ଜନନ ହୁଏ ନାହିଁ । 
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ଫର୍ଣ ପତ୍ତର ପଛପଟକୁ ଇକ୍ଷ୍ୟକଲେ ଦେଖାଯାଏ ଯେ, ଚହିଁରେ ସାନେ ସ୍ଥାନେ 


ପିଙ୍ଗଳ ରଙ୍ଗର କେତେକ ଦାନା ଉଳି ପଦାର୍ଥ ଗଠିତ ହୋଇଛି । ଅଣୁବୀକ୍ଷଣରେ 
. 


ଦେଖିଲେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ , ରେଣୁପେଟୀ (Spore Case) 
ବୋଲି ଜଣାପହେ । ! ପଟ୍ୟେକ ରେଣୁପେଟୀରେ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ରେଣୁ ଗଠିଚ 


ହୋଇ ପବନରେ ବିକ୍ଷିସ୍ତ ହୁଏ । ରେଣୁ ଆଦ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଗଢାଏ ଓ ପାନପକ୍ତ 
ଆକାରର ଗୋଟିଏ ପିଷ୍ତ ଗଠନ କରେ | ସେହି ¡ ପିଶଟି ଏକଗୁଣିତ କୋଷରେ 
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ଗଠିତ। ତହିରେ ବୋଡଲ ଆକାରର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଡ଼ି୍ମକୋଷ ବଢ଼େ | 
ଆଉ କେତେକ କୋଷରୁ ଶୁକ୍ରାଣୁ କୋଣ ଗଠିତ ହୁଏ । ଶୂଚ୍ଛାଣୁ କୋଷ ଜଳରେ 
ପହଁ ରି ପହଁରି ଡିମଭକୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚେ ଓ ତାହା ସହିତ ଯୋଗ ହୋଇଯାଏ | 
ଯୁଗ୍ଧନ ପରେ ଯୂଗ୍ଧଦ ଗଠିତ ହୁ 4 ! ଯୁଗୃଜର ବିଗଜଜନ ଅବ୍ଧବିଜଚ୍ଚନ ନ ହୋଇ ସମ- 
ବିତଜନ ହୋଇଥାଏ ! ଫଳରେ ଯୁଗ୍ଧଳର୍ତ ଉତ୍ନ୍ତ ଫର୍ଶଗଛ ଦ୍ବିଗୁଣିତ ଅଟେ 
ଫର୍ଶ ପତ୍ରରେ ରେଣୁପେଟୀ ମଧ୍ୟରେ ଅଦି ଗନ ଫଳର୍ତେ ଏକରଗ୍ରଣିତ ରେଣୁ 
ଗଠିତ ହୁଏ ¦ ତୂର୍ବବଶିତ ଢୀବନ ଚଜୁଠାରୁ ଫର୍ଶ ଜୀବନ ଚଳ୍ଚ ବିଶେଷ ପୂଅକ୍‌ 


ଫର୍ଶ ରୂ୍‌ବାସୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଜନନ ପାଲି ଜଳ ଆବଶ୍ୟକ {କରେ । 
ତେଣ୍ଡ ଚାହା ପ୍ଥାଣୀଜଗତର  ବେଙ୍ଗପରି ଉତଯେଚଙ଼୍ ଜୀବ । 


ସପ୍ରଷ୍ଠିକ ପାଦପର କଜନ 


ସପୁଷ୍ଠକ ପାଦପଭେ ୯କ) ଅଙ୍ଜୀଯ ଜନନ ଓ (ଖ) ରିଙ୍ଗୀଯ ଜନନ ଦେଖାଯାଏ 
(କ) ଅଟୀଯ ଜନନ :¬ 


ଶଲ୍ସ ପଢ଼ ପବ ସବସି 


0) 


ME 


L 


” 
ମୃରିକାସ୍ଥ କାଞ୍ ହେତ୍ୃ କେଚେକ ପାବପର ବଂଶ ବବି ହୋଇଥାଏ ! ହଳଦୀ, 
ଅଦା ପ୍ରଭୃତିର ମୂଳାରକନ୍ଦ ଓ ଆଳୁର କନ୍ଦ ଏହାର ଘଫ୍ଥକୃଷ୍ଠ ଉଦାହରଣ । 
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ର୍‌ପଷ୍ଠୀୟଯ ବିଶେଷ ପ୍ତକାର କାଷ୍ଦ୍ଵାରା ମଧ୍ଯ ବଂଶ ବ୍‌ଵି ହୋଇଥାଏ । 
ଆମ୍ବିଳିତି, ଦବଘାସ ଅ:ଦିର ଧାବକ କା, ପୋଦିନା, ସେବଚୀ, କଦଳୀ ହର୍ତିର 
ଵୁସ୍ତାର। କାହ୍ତକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ତ କରି କାଟି ଲଗେଲଲେ ଗହ୍ଛ ବଢ଼େଇ ହୁଏ ! 


Digitized by PPRACHIN, SOA 


¢ ୧୦୫ ୨) 


ଅମରପୋଇ ପତ୍ରଧାରରୁ ବାହାରୁଥିବା କଳିକା ଯୋଗ୍ି ମଧ୍ୟ ଗଛ ବଢ଼େଇ 


ହୁଏ । ଆଚୁ ମାତ୍ରାର ପଢ୍ରକକ୍ଷରେ ହେଉଥିବା କ୍ରଳିକାଗୁଚିକ ଲଗାଇ ଅନେକ 
ଗଛ କରିହୁଏ ¦ 


କୃତ୍ରିମ ଉପାୟରେ ମଧ୍ଯ ଅଟ୍ଗୀୟ ଜନନ ସମ୍ଭବପର ହୁଏ । ଗୋଇପ, 
ଆଖୁ, ମନ୍ଦାର, ସଜନାଡ଼ାଳ କାଟି ଇଗାରଲେ (ଜାଟକଇମ) ନୂଆ ଗଛ ହୁଏ ! 
ଆମ, ଭେମୂର ତାଳରେ ଗୋଟି କଲମ ବାନି ମଧ୍ୟ ନୂଆ ଗଛ କରିହୁଏ । ଗୋଟିଏ 
ନୂଆଗଛ ଡାଳନୂ ବଡ଼ ଗଛ ଡାଳରେ ଯୋଡ଼ି କଲମ କରି ଗଛ କରିହୁଏ । ଏ 
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶେଷ ଆଭେଚନା ଅଗରୁ କରାଯାଇଛି । 


ଏହିପରି ଗବରେ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ ସପୁଷ୍ଣକ ଉଚିଦଗୂଡ଼ିକର ଅଲିଙ୍ଗା 
ତନନ ସମ୍ଭବ ହୁଏ । 
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(ଖ) ଲଙ୍ଗୀସ୍ସ୍‌ କନନ 

ଅଙ୍ଗାୟ ବଂଶ ବିସ୍ତାରର ଅସୁବିଧା ହେଇ-ଗ୍ରା ଗଛଟି ଯେଉଁ ଗଛର ଅଙ୍ଗ 
ବିଶେଷରୁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହା“ କେବଳ ସେହି ଜାତୀଯ ଗଛ ପରି ହୋଇପାରେ ! 
ତେଣୁ ଚାହା ମା ଗନ୍ଧଠାରୁ ଅଧିକ ସବଳ ବା ଭନ୍ନତ ଧରଣର ଗଛ ହୋଇପାରେ 
ନାହିଁ । ଦ୍ଧିତୀୟରେ ଶାଳ, ସାଗୁଆନ, ଜାମ ପଣସ ଇତ୍ୟାଦି ଅନେକ ଗଛରେ 
ଅଙ୍ଗକ ବିସ୍ତାର ସହଜ ନୂହେଁ । ସେ ସଦୂରୈ ଏବଂ ସବୁ ସପୂଷ୍ଠ ପାଦପରେ 


ଚିଙ୍ଗୀଯ ଜନନ ପୁଷ୍ପ ମଧ୍ୟରେ ହୁଏ । 
ପ୍ରଷ୍ଣର ବଭନ୍ଧ ଅଂଶ 

ପୂଷ୍ଠର ଆଧାରରୁ ପୁଷ୍ଠବନ୍ତ € Pedicel) 
କୂହାଯାଏ । ଏହାର ବୃଦି୍୍ତାସ୍ତ ଅଗ୍ରଘଗ 
ପୂଷ୍ାଧାର Receptacle) | ପୂଷ୍ଠାଧାର 
ଉପରେ ପୁଷ୍ଠର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ସଜାଇ ହୋଇ 
ରହିଥାଏ । ଗୋଟିଏ ସଂପୂର୍ଷ ପୁଷ୍ଠର 
ମୂଖ୍ୟତଃ ଗ୍ବରୋଟି ମଞ୍ତଡକଳ ( Whorl) ଥାଏ | 


୧ ବୃତିମଶ୍ଡଳ ଓ ଦଳମଶ୍ତଳ :¬ଏହି 
ଦୁଇଟି ହେଉଛି ପୂଷ୍ଠର ସହାୟକ ମଶ୍ଡଳ 
(Accessory whorl) | ଏଗୁଡ଼ିକ ଜନନ 
କିଯାରେ ପୂଷ୍ଣକୂ ସ୍ଥତ୍ୟକ୍ଷରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ 
ନାହିଁ କିନ୍ତ ପରୋକ୍ଷରେ ପୁଷ୍ଠପାଇି ଏଗୁଡ଼ିକ 
ବହୁତ ଦରକାରୀ | ଏନି ଦୂଇ ମଞ୍ତଜ ଫୁଇର 
ତଚଢ ଓ ବାହାର ପାଖରେ ଥାଏ । ବୃତିମସ୍ତଳ 
କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମୂଭ୍ତ ବା ରସର ସହ 
ସଂଯୁସ୍ତ ଥିବା ବୃତିଜୂ ନେଇ ଗଠିତ ° । 
କଢ଼ ଅବସ୍ଥାରେ ବ୍ଡିଗୁତ଼ିକ ପୂଶ୍ଟର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ଅଂଶଚୂ ଆବୃତ କରି ରଖେ ! ପୃଷ୍ଠର 
ଦଳମଶ୍ଡକ ବ୍‌ ତିମଷ୍ତଳର ଭିତର ପାଖେ ଥାଏ । 
ଏହାର ଗଠନ ମଧ୍ୟ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ମୁକ୍ତ ବୀ 
ପରସ୍ପର ସହ ସ ୧ଯୂଭ୍ଧ ଥିବା ଦଳକୁ ନେଇ ହୋଇଥାଏ । 
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ଦଳମଶ୍ଡଳର ମନୋସେର ରଙ୍ଗ ପୂଷ୍ଠର ସୌନ୍ଦୟା ବ୍ବିକରେ ଏବଂ ମହୁମାଛି 
ଆଦି ପଡସଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରି ପରାଚଣ ୯Pollinatioର) ରେ 
ସାହାଯ୍ୟ କରେ ! କେତେକ ପୂଷ୍ଷର ଦଳ ଏବଂ ବୃତି ପ୍ରାୟ ଏକାପରି । ସେ 
କ୍ଷେତରେ ଏଗୁଡ଼ିକୂ ପରିପୁଷ୍ଠ ୯ ଛଉ) କୁହାଯାଏ | 


୨ । କେଶରମଣ୍ଡକ ଓ ଫନିକାମଶ୍ତଡକ :=ଏହି ମଣ୍ତଳ ଦୁଇଟି ପୂଷ୍ଣର 
ଅପରିହାର ମଶ୍ତଳ ୯ E୨ମତୀ hor) କାର୍‌ଣ ପୂଷ୍ଠର ଜନନ 
କ୍ରିୟା କେବଳ ଏହାଦ୍ଵାରା ସଂପାଦିତ ହୋଇଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକ ପୂଷ୍ଣର ରିଙ୍ଗୀୟ 


ଗର୍‌ର୍କପୁଟ 


ଅଟ ¦ ଦଳମଶ୍ରଳର ରିଚର ପାଖରେ କେଶର ମଶ୍ତଡଳ 6 Androecium > 
ଥାଏ । ଏହା ଜେତେଗୁଡ଼ିଏ କେଶରନୂ ନେର ଗଠିତ | ପ୍ରତି କେଶରର ଗୋଟିଏ 
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କେଶର ଦଣ୍ତ Filament) ଏବଂ ଏହା ଅଗରେ ଗୋଟିଏ ପରାଗପେଟ୍ୟ 
୯Anther) ଆଏ ! ପରାଚପେଟା ସାଧାରଣଚଃ ଦୁଇଟି ପରାଗ କୋଠରୀ 
(CAnther lobe) ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସଂଯୋଜକ (Connective) 
ନୂ ନେର ବିଆରି ହୋଇଥାଏ ! ପୁଣି ପଚି ପରାଗ କୋଠରୀରେ ଦୁଇଟି ପରାଗ- 
ଫେଟୀ (¢ ଅଠା 5a ) ଥାଏ । ପରାଗପେଟୀ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଦ୍ବିଗତନ 
ହୋଇଥାଏ । ତେଣ୍ଡ୍‌ ସେଥିରେ ଏକଗୁଣିତ କୋଷ ପରାଗରେଣୁ ଗଠିତ ହୁଏ | 
ପରାତପେଟୀରେ ଅସଂଖ୍ୟ ପରାଗରେଣ୍ଡୁ ୯୦୩ ଥାନ) ଭରି 
ହୋଇ ରହିଥାଏ। ବଵିପାପ୍ତ ପୂଷ୍ଠରେ ପରାଟପେଟ୍ୟ ଫାଟିଯାଏ ଏବଂ ଖରାଗରେଣୁ 
ବାହାରକୁ ବାହାରି ଆସେ । କେଶରମଖ୍ୁଳୁ ପୂଷ୍ଣର ପୁରୁଷ ( Male) 
ଅଙ୍ଗ ଅଟେ । 

ପୃଷ୍ଠର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଫନିକାମଶ୍ଡତଳ ଓ୨nଠ୯ଧm) ଆଏ । ଏହା 
ପୃଖ୍ମାଧାରର ଠିକ ଅଗରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏହା ପୁଷ୍ଠର ସୀ male) ଅଙ୍ଗ | 
ଗୋଟିଏ ଦୂରଟି ବା ବହୁଫଳିକା ୯୯୬୮୨୯) ର ସଂମିଶ୍ଣଣରେ ଏହା ଗଠିତ। 
ଏହାକୁ ପଳିକା ମୂଷଳ ୯1) ମଧ୍ୟ ଜୂୃହାଯାଏ । ଏକପଳିକା ବିଶିଷ୍ଠ 
ମଟର ଫୁଲର ଫଳିକା ମୃଷଳକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କର । ଏହାର ତଳ ଗରଟି ମୋଟା ଏବଂ 
ରପର ରଗଟି ସର୍ଧ। ତଳ ମୋଟା ଅଂଶର୍ତ ସରଧ ନଚୀ ପରି ଦଶ୍ଡଟିଏ ବାହାରି ଥାଏ 
ଅଗ ଟତରା ଓଥଠାଳିଆ-.ହୋରଥାଏ। ମୋଟା ଅଂଶତୁ ତିମ୍ମାଶଯ ୪୮୨ 
ନଳୀପରି ଦଞ୍ତଜୂ ଫଳିକା ଦତ 1୧), ଏବଂ ଚଚନା ଅଗକୂ ପଫଳିକା 
ଶୀର୍ଷ (¦) କୁହାଯାଏ, ପରାଗ ରେଣୁ ଫଳିକାଶୀର୍ଷ ଭପରେ ପଡ଼ିଲେ 


- ® pa - 
ଇଗିରହେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଅକୁରଣ୍ ହୁଏ | ଅକୁର ଫଳିକା ଦତ ଭିତର ଦେଇ 
ଡିମ୍ଭାଶଯକୂ ଆସି ସେଠାରେ ଥିବା ଡିତ୍ମକ (ଠ୦୪ଧ!୯) ଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସଂଯୋଗ 
ଘଟାଏ । 


ପରାଗଣ (Pollinarion) :— 


ପରାଗରେଣୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଷୁଦୁ କୋଶିକୁ ନେଇ ଗଠିତ । ଏହା ଟଳତ୍ଶ୍ତି- 
ହୀନ ଓ କୌଣସି ଅବଲମ୍ବନଦ୍ଵାଗ ହିଁ କେବଳ ଫଳି କାଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚିପାରେ 1 
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ତା'ପରେ ଏହା ଫଳିକାଦକ୍ଚଦ୍ଵାରା ଢିମ୍ପକ ସହ ସଂଯ଼ର୍କ ସ୍ଥାପନ କରେ | ପରାଗ 
୮4 i . 

ପେଚୀରୁ ପରାଗ ସତ୍ମାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ ସମଜାତ ଫୁଇର ଫଳିଜାଶୀର୍ଷରେ 


ଅବଧାରିତ ହେବା କାର୍ଯକୁ ପରାକ୍ଷଣ ବା ପରାଗଯୋଗ ଜୂହାଯାଏ | 
° 


କେତେକଙ୍କ ଗଛରେ ଫୁଲର ନିର୍ମାଣ ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ଚାର ଅଳିକା- 
ଶୀର୍ଷ ଭପର ପାଖକୁ ଠିକ ପରାଗପେଟୀ ରଦିଆଏ, ଯଞା-ମଟର । ସୁତରାଂ 
ପରାଗପେଟୀ ଫାଟିଯିବାରୁ ଅନେକ ପରାଗରେଣ୍ଣ ଫଳିକାଶୀର୍ଷରେ ପଡ଼େ | 
ଏକା ଫୁଇଁର ପରାଗ ସେହି ଫୁଲର ଫଢଜିକାଶୀର୍ଷରେ ପତି ଯଦି ପରାଗଣ ହୁଏ 
ତାହାହେଲେ ତାକୁ ସ୍ଵପରାଖିଣ CSelf-pollingion) କୁହାଯାଏ ! 
ଏହାପରେ ସଯୁଗ୍ଧନ ବା ସୃଯୁଗ୍ଧକ ଯୋଗ C §elf-fertilization ) 
ହୋଇଥାଏ । କିନ୍ଧ ବହୁ ଭରିଦରେ ଅନ୍ତଃସ୍ତଜନନ Cnbreeding) 
ଦ୍ଵାରୀ ଏହା ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସ୍ଥାଣୀ ହେଉ ବା ରରଭିଦ ହେଉ ଏଚଦ୍‌ଜନିତ ଯେଉଁ 
ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ରଭ କରେ ତାହା ବିଶେଷ ଶଭ୍ରିଶାଳୀ ନୁହେଁ । 


ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବୈଞ୍ଚାନିକ ଡାରଭଇନ ଏହାର ସତ୍ଯତା ଉପରବଦ୍‌ଧି କରିଥିଲେ 
ଏବଂ ଏ କ୍ଷେଢରେ ବହୁ ଗବେଷଣା ମଧ୍ଯ କରିଥିଲେ । ତାଙ୍କ ମତରେ “ସ୍ହ 
ପଟ୍ଁଗଣ ଅପେକ୍ଷା କୌଣଘି ଗଛ୍ଚର ଫୁଇର ପରାଗି ସମଚାତି ଅନ୍ଯ ଚର 
ଫୃରର ଫଳିକାଶର୍ଧନେ ପତିତ ହେଲେ ଅନେକ ୧ବୀଚର ଉତ୍ପରି ହଏ ଏବ: 
ଏଗୁଡ଼ିକ କେବଳ ସଂଖ୍ୟାଵର ଯଥେଷ୍ଟ ନୂହେଁ', ଖୁବ୍‌ ଶଢିଶାଳୀ ମଧ୍ୟ ହୁଏ ।! 
. 

|୍୍ଥକୃଡରେ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ପରପ୍ବରାଗଯୋଗ € Cross- 
pollination) ସପୂଖକ ଭରିଦମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବିଷେଷ ବରେ ବ୍ୟାପୃତ 
ଏହାଦ୍ଵାରା ଗୋଟିଏ ଗଛର ଫୁଲର ଫଚିକ୍ରାଶୀର୍ଷରେ ସମ୍ଚଜାତି ଅନ୍ୟ ଗଛର 
ଫୁଇର୍ତ ପରାଗ କୌଣସି ଅବୟନ୍ବନଦ୍ଵାରୀ ଆସି ପଡ଼ିଥାଏ । ପରପରାଗଣ 
ଘଟାଉଥିବା ପଧାନ ଅବଲମ୍ବନଗ୍ତୁଡ଼ିତ ହେଇ ପବନ ଏବଂ- ପତଙ୍ଗ ! 
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ଯେଉଁ ଫୁଇଗୁତ଼ିକରେ ଟବନଦ୍ବାରୀ ପ୍ଵରାଗଣ ହୁଏ ସେଗୁତ଼ିକର ଆକାରରେ 
ଜେତେକ ସାମଞ୍ଚସ୍ୟ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୁଏ ଯଥା ୧୦ ଦଳମଶ୍ଡଳ ରଙ୍ଗୀନ, ଆକର୍ଷଣୀୟ 
ବା ସୂଗନ୍ଧଯୁସ୍ଥ ନୁହେଁ ! ୯୨) ପୁଷ୍ଠରେ ମୂ ନଥାଏ । ୯୩୦) ପରାଗଗୁଡ଼ିକ 
ଶୁଷ୍ଟ ହାଲୁକା, ଚୂର୍ଵ ପରି ଓ ସଂଖ୍ୟାରେ ଢେର ବେଶୀ | ୪୨ ପୂଷ୍ତର ଆକାର 
ଏପରି ହୋଇଥାଏ ଯେ ପରାଗଗୁଡ଼ିକ ସହଜରେ ପବନଦ୍ଵାରା ବାହାରକୁ ବାହାରି 
ଆସି ପାରେ ଓ ଉଡ଼ିଯାଇପାରେ ! ୯୫୬ ପଳିକାଶୀର୍ଷ ସୁଦୀର୍ଘ, ବିସ୍ତୃତ 
ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ଅଠାଳିଆ ! “ 


ପବନଦ୍ଵାରା ପରାଧିଣ ହେଉଥିବା ପୂଷ୍ଣର ଅନେକ ପରାଗ ଅଯଥାରେ ନଷ୍ଟ 
ହୋଇଯାଏ । ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକର ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ହୋଇଥାଏ । ସଦୃଘାସ 
ଏବଂ ଘାସଚଜାତୀଯ ଗଛରେ ପବନଦ୍ଧାରା ପରାଗଣ ହୁଏ । ମକା 
ଗଛର ଫୁଇରେ ପବନଦ୍ବାରା କିପରି ପରାଗଣ ହୁଏ ଆଗର୍ଧ ପର୍ଡ଼ ଛ । ଏତଦ୍‌ବ୍ୟଚୀତ 
ଜଙ୍ଗଲରେ ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛର ଫୁଲରେ ମଧ୍ୟ ପରାଗ ଯୋଗ ପବନଦ୍ଵାରା 
ସମ୍ଭବ ହୋଇଥାଏ । 


ଯେଖିସବୂ ପୁଷ୍ଠରେ ପଚଙ୍ଗଦ୍ାରୀ ପରାଗଣ ହୁଏ ସେଗୁଚ଼ିକର ଆକାର 
ପବନ ପରାଗିଙଟ ପୂଷ୍ଣର ଧକାରଠାରୁ ଭିନ୍ନ । ଏଗୁଡ଼ିକର ରଙ୍ଗ ବିଭିନ୍ନ କାରି ଓ 
ଗୁଡ଼ିକ ସୁଗନ୍ଧଯୁସ୍ତ । ନେଣ୍ଡୁ ଏହା ପଚଙ୍ଗବୂ ଆକର୍ଷଣ ଜରେ ! ସାଧାରଣତଃ 
ମହୁମାଛି ଓ ପଜାପତି ପରାଗଯୋଗ ଘଟାଉଥିବ୍ୟ ପତଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ | 
ଏଗୁଡ଼ିକ ଫୁରର୍ଧ ମହୁ ଶୋଷି ଓ ପରାଗ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗ 
ଏ ଫୃଲରୁ ସେ ପୁଲଜୂ ଉଡ଼ି ବୁଲନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଫୂୁଇର ପରାଗ ସେ ଫୁଇରେ ନେଇ 
ପକାର ଦିଅନ୍ତି । କାରଣ ମଧୂପାନ କସବେଳେ ମହୁମାଛି ବା ୍ତଜାପଚିର 
ଶରୀରରେ ପରାଗ ୬ରଣୁ ଇଗିଯାଇଥାଏ ଏବଂ ସେମାନେ ପୂଣି ସେହି 
ଜାତୀୟ ଅନ୍ୟ ଏକ ଫୁଇ ଉପରେ ବସି ମଧୁ ମ୍ମତ୍ରହ କଳବେଳେ ସେମାନଙ୍କ 
ଦେହରେ . ସଗିଥିବ। ପରାଗ ଫଳିକା ଶୀର୍ଷରେ ଲଗିବାରୁ ପରପରାଗଯୋଗ 
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ସମ୍ଭବ ହୁଏ । ପବନଯରାଗିତ ପୂଷ୍ଠପରି ପତଙ୍ଗ ପ୍ଟରାଗିତ ପୁଷ୍ଣରେ ଅନେକ 
ପରାଗ ଅଯଥାରେ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ନାହିଁ 


° 

Ho ପୃଷ୍ପଗଁ ଗନ 

୧ । ଦଳରୁତ଼ିକ ଉ୍ଚଳ ରଙ୍ଗବିଶିଷ୍ଠ ଓ ସୁଗନ୍ଧଯୁକ୍ତ 

୨ । ସୃତନ୍ତ୍ର ମଧୂଗ୍ରର୍ଛ ଦ୍ବାରା ମଧୂ ନିଃସୃତ ହୁଏ ! ଏହା ପଡଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ଯ 
ତଥା ଯାନୀ ଦ୍ରବ୍ଯରୂପେ ବ୍ଯବହୃତ ହୁଏ । 

୩ ! ଏହାର ପରାଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପଚଙ୍ଗମାନଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ । 

୪ । ପରାଗଗୁଡ଼ିକ ପବନଂ-ପରାଗିତ ପୂରଷ୍ଣର ପରାଗ ପୟ ହାଲୁକା ବା ଚୃଷିଳ 
ନୂହନ୍ତି । ଏପୁଡ଼ିକ ଖଦଖଦଟ଼ିଆ ଓ ଅଠାଢିଆ ହୋଇଥିବାଭ୍ର ସହଜରେ 
ପତଙ୍ଗମାନଙ୍କ ଦେହରେ ସଗିଯାଇପାରେ ! 

୫ ! କେଶରଗୁଡ଼ିକ ଅଲ୍ଠ ସଂଖ୍ୟକ ଏବଂ ଦଳବ୍ଵାରା ଅନେକାଂଶରେ ଆବୃତ | 


୬ ! ଫଳିକାଶୀର୍ଷ ଦୀର୍ଘ ନୂହେଁ ଏବଂ ବାହାରଜୁ ନ ବାହାରି ଦଳଗୁକ଼ିକ 
ରିତରେ ଆବୃତ ହୋଇଥାଏ | 


ସଟ୍ସଵ ଯୋଗ କା ଯୁଗ୍ଟନ (Fceqtilization) 2 
ଫଳିକାଶୀର୍ଷରୁ “କିପରି ପରାଗ ଆସେ ତାନୁ। ଏବେ ଜାଣିଲ । 
ବର୍ଭମାନ ସେଠାରେ ପର୍ଟାଗର ଭବିଷ୍ୟତ କଣ ତାହା ଦେଖିବା । 
ପରାଣକୁ ଲଘୁ ଟିଁନିପାଣି ରପରେ ଛିଞ୍ଚି ପାୟ ୫ା ୬ ଘଣ୍ଟା ପରେ ସେଥିରୁ ବୁନ୍ଦାଏ 
ବା ଦୁଇ ବୁନ୍ଦା କୁ।ତ ସାଇଡ଼ ଉପରେ ରଖ । ତାଳୁ ଅଣୁବୀକ୍ଷଣରେ ପରୀକ୍ଷା କରେ 
ସେଥିର୍ସ କିପରି ଗଜା ବାହାରେ ତାହ!ଂ ଦେଖିପାରିବ । ଠିକ୍‌ ସେହିପରି ପରାଗରେଣୁ 
ଫଳିକା ଶୀର୍ଷ ରପରେ ଜମାହେଲେ ପରେ, ସେଠାରେ ଏକ ୟୁ ରସ ସଂସ୍ତର୍ଷରେ 
ଆସି ସେଗୁଡ଼ିକର ଗଜା ବାହାରେ | ଏହିପରି ଗଜାଇଥିବା ସସ୍ତ ଇତ୍ମାନଳୀଗୁଚିକୂ 
ପରାଗ ନଳୀ ୯୦୭ ଞ) ଢୂହାଯାଏ ! ବରମାନ ଅନ୍ଯ କୌଣସି 
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ଅବଇଲମ୍ମନର ଚିନ! ସାହାଯ୍ୟରେ ପୂଷ୍ଠର ବାକି ରହିଥିବା ଜନନ କାର୍ଯା ସଂପାଦିତ 
ହୁଏ ! 
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° z 
ପରାଗନଜ¦ ବର୍ଡ଼ ବାଢ ଜ୍ଞଗେ ଏବଂ ଫଳିକା ଦଶ୍ତର ମଧ୍ୟଦେଇ ଶେଷରେ 
ତିମ୍ାଶଯରେ ପହଞ୍ଚେ । ତିତ୍ମାଶୟ ଭିତରେ ଏକ “ବୀ ଏକାଧିକ ଚ୍ରି୍କ ରୁଣ 
ବନ୍ଧ € n୯ntatioଠୟ) ରେ ସର୍ତ ହୋଇଆଏ । ପରାଗନଜୀୟ 
ସାଧାରଣତଃ ତିମ୍ମକର ୧ଆବ୍ୃର୍ଗଣରେ ଥିବା ବୀଜରନ୍ଷ  Micropy!e2 
ଦେଇ ତିନ୍ମକ ମଧ୍ୟରେ ୍ତବେଶ କରେ | 


ଦମ୍ବକ ଏବଂ ଡ଼ମ୍ବତତକୋଷର ବି ¥ 


ଚିମାଶ୍ୃୟ ଭିତରେ ଥିବା ଫଟିକାର ଭୁଣବଦଧ (Panta) ର ଆଂଶିକ 
ଉପବ୍‌ବିରେ ଡ଼ିନ୍ମକ ଆତ୍ୃପକାଶ କୃଚର । ଏହାପରେ ତିନ୍ସ୍୍‌କର ଚଳ ଦୂରପାଣ୍ଡୀବୂ 
ଦୂଇଟି ଜବଚ ବା ଆବରଣ CଏIntegument) ବାହାରି ଏହାକୁ ଆବଚ କରି 
ରଖେ ଏବଂ ତା' ଭିତରେ ତ଼ିମକ ବଢିବାଜୂ ତ୍ମଗେ । କେବଳ ତିମ୍ମକର ଦୁଇ 
ଆବରଣ ମଧ୍ଯରେ ଏବ କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷଦ୍ର ରନ୍ଧଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ଏହିଦ୍ଵାର 


ଦେଇ ପରାଗନଳୀ ବେଶ କରେ | ଏହି ରନ୍ଧକୁ ବୀଢରନ୍ଧ (Micropyle) 
ନୂହାଯାଏ । 


ରୂଣାଶୟ ଅଣ୍ଡାକାରବିଶିଷ୍ଟ। ସେଥିରେ ନ୍ଯଷ୍ଟିରୁ ଅର୍ବ ବିଗଜନ ହୋର ଦୂଇ 
ମୂଣ୍ଡରେ ତିନୋଟି ଲେଖାଏ” ଛରୋଟି ନ୍ୟଶ୍ତି ଗହେ ଓ ମଝିରେ ଦୂରଟି ରହେ । 
ଏହି ନ୍ୟନ୍ଟିଗୁଚିକ ଏକଗୁଣିତ ୯ Haploidଏ) ହୋଇଷ୍ାଏ ¦ ସୁଣ୍ଡରେ ଥିବା 
ନ୍ୟଵ୍ଳି ଗ୍ଵରିପା ଖରେ ରିରି ରଠିତ ହୌଇ କୋଷ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ । ତେଣୁ ତୁଣାଶୟ 
ମଧ୍ୟରେ ସାତୋଟି ଚାଷ ଢାତ ହୁଏ । ଦୁଇ ମୃଶ୍ଡରେ ତିଚନାଟି ଲେଖାଏ ଛଗୋଟି 
ଏବଂ ମଝିରେ ଗ୍ନୋଟିଏ | ମଝିଂକୋଷଟିରେ ଦୂଇଟି ନ୍ୟଷ୍ଟି ଆଏ ଓ ପରେ ପରେ 
ସେ ଝଭଲିଲଟି ମିଳି ଏକ ହୋଲଯାଏ । ସେହି ମଝି ଜୋଷଟିକୁ ଭୁଣପୋଷକ 
କୋଷ କୂହାଯା"ଏ । ବୀଜରନ୍ଧ୍ର ପାଷ୍ତକୁ ଥିବା କୋଷ ତିନୋଟି ମଧ୍ଯରୁ ମଝି 
କୋଷଟିକୁ ତଢିତ୍ମକୋଷ (Egg cel) କୁହାଯାଏ । N\ 


ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ପରାଗନଢୀ ବର ବରଜ ରୂଣାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ଭବେଶ କରେ । 


ନଳୀ ଅଗରେ ଦୁଇଟି ଶୁକ୍ରାଣୁ (per) ଆାଏ । ଶୁକ୍ରାଣୁ. ଦୂଇତଟି ଏକଗୁଣିଚ 
8 i s . 
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ନ୍ୟନ୍ତି । ଭୁଣାଶୟ ମଧ୍ୟରେ ପରାଗନ ଜ୍ଚୀ ଫାର୍ଝିଯାଏ ଏବଂ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଦୁଇଟି 
ବାହାରିଯାଏ । ସେଥିରୁ ଷୋଟିଏ ତିମ୍ଭଦ଼କାଷ ମଧ୍ଯରେ ପ୍ରବେଶ କରି ତା'ର 
ନ୍ୟନ୍ତି ସହିତ ମିଶିଯାଏ । ଡ଼ିମକୋଷ ଓ ଶ୍ରକ୍ରାଣକୂ ଯୁଗ୍ଧକ ୯ Gamete) 
କୁହାଯାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ସଂଯୋଗକୁ ଏୟୁଗ୍ନନଂ ଜୁ ହାଯା ଏ ! ଯୁଗ୍ଧନ ପରେ 
ଯୁଗ୍ଛନ କୋଷ ବର୍ଡ଼ ଭୁଣ ଗଠନ କରେ ! 


5 


ଭରୁଣାଶୟ ମଝିବଢୋଷ ତଥା ଭ୍ଣପୋଷକ କୋଷରେ ଦୁରଡି ନ୍ୟଷ୍ଚି ମିଶିବା 
କଥା ନ ତହିଁରେ ପୂଣି ତୋଟିଏ ଶୁକ୍ରାଣୁ ହବେଶ କରେ ! 
ଶୁକ୍ରାଣୁ ନ୍ଯଷ୍ଠି ମଧ୍ଯ ପର୍ବୋଭ୍ତ ମିଳିତ ନାଯଞ୍ଟି ସହିତ ପୁଣି ମିଶିଯାଏ । ତେଣୁ ଏହି 
ସ୍ତଚ୍ତିୟା ଯୋଗୁଁ ଭୁଣପୋଷ ନ୍ୟଷ୍ଟିଟି ଅବଶେଷରେ ତ୍ରିଗୁଣିତ ହୋଇଯାଏ | ଭଣ 


ସହିତ ଭୁଣପୋଷ ମଧ୍ୟ ଆଦ୍ୟର୍ୁ ବଭ୍ତେ। ରଣର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ଵିଗୁଣିତ । 
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ଝୁଣପୋଷ ଭୂ ଣକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଆଏ । ଭଣ ପୋଖତ ହେବା ବେଳକୁ 
ଅନେକ ବୀଜରେ ତୁଣପୋଷ ଶେଷ ହୋଇଯାଏ । 

ଯୁଗ୍ଧକ ଯୋଗ୍ର ପରେ ପୂଷ୍ଠରେ, ଜି ପରିବର୍ରନ ଘଟେ ? ଗୋଟିଏ ମତ୍ଲଳି 
ଯାଇଥିବା ଫୂଲଢୂ ଲକ୍ଷ୍ୟକର । ` ଫେଞିବ ଅନ୍ୟ ଅଂଶର ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଝଡ଼ି ପଡୁଥିଲେ 
ସୁଦ୍ଧା ଡ଼ିସାଶୟ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି । ଯୂଗ୍ଧକ ଯୋଗ ପରେ ଏହି ଡିମ୍ଭାଶରେ ହିଁ 
ବତୁ ପରିବର୍ଭନ ଘଟେ । ଡ଼ି୍ମକ ବଢି ବଢି ବୀଳରେ ପରିଣତ ହୁଏ । ଏହାର 
ଆବରଣ ଦୁଇଟି ବୀଚାବରଣ ହୋଇଯାଏ । ବହିଃ ବୀଚାବରଣନୁ ପରଛ୍ନାଦକ 
3) ଏବଂ ଅତ୍ତଃ ବୀଜାବରଣନୂ ଅନୁଳାଦକ ୯୮୧୩୩୬ ଝୁହାଯାଏ । 
ଡ଼ି୍ାଶଯର ଆବରଣ ବଢି ମୋଟା ହୁଏ ଏବଂ ଅନେକ ପରର ନ ପରେ ଶେଷରେ 
ଚାହା ଫଳାବରଣ CPeriarp)ରେ ପରିଣତ ହୁଏ | 

ସାରାଂଶ 

ଅଭିଙ୍ଗ। ଚନନ ଅପେକ୍ଷା ରିଙଗୀପ ଜନନ ଅଧିକ ଦକ୍ଷ । ଭିଙ୍ଗୀୟ ଜନନରେ 
ଯୁଗ୍ଧକ ଯୋଗ ଓ ଅନ୍ଧ ବିଗଜନ ଦୂଇଟି ଗ୍ରରୁତ୍ଧପର୍ଣ ଘଟଣା | ନିମ୍ବ ଭତଜିଦଗୁଡ଼ିକର 
ଶରୀର ଏଟଗୁଣିତ କୋଷରେ ଗଠିତ | ତେଣୁ ସେଗୁଡ଼ିକର କୋଷ ଯଥା।କାନରେ 
ଯୁଗ୍ଧଦ ଗବେ କାର୍ଯା କରେ । ଯୁଗ୍ଧକ ଯୋଗନ୍ତ ଯୁଗ୍ଧଢ ଗଠିତ ହୁଏ । ଏବଂ 
ୟୁଗ୍ଧଢର ଅମ ବିଗକନ ଅର୍ଵ ଚିଗଡ଼ନ ହୋଇଥାଏ । ଜୀବନ ଚକର କଳମଧ୍ୟରେ 
ସଂପୂର୍ଣ ହୁଏ । . 

ଫର୍ରେ ଦୂର 'ସ୍ଥକାର ଶରୀର ଦେଖାଯାଏ । ଫର୍ଶର ମୁଖ୍ଯ ଶରୀର 
ଦ୍ବିଗୁଣିତ କୋଷର୍େ ଗଠିଙ । ଫଣ ପହ୍ତରେ ରେଣୂପେଟୀ ମଧ୍ୟରେ ଅହ ବିଜ୍ଞାଙ୍ଚନ 
ଫଳରୈ ଏକ ଗୂର୍ିତ ରେଣୁ ଗଠିତ ହୁଏ । ରେଣୁରୁ ଏକ ଦ୍ଧ ଏକ ଗଣିତ ପିଣ୍ଡ 
ବଢ଼େ । ତହିଲେ ଯୁପ୍ନକ ଜନ୍ମେ । ଜଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଶୁଳୁାଣ୍ଡ ସନ୍ତରଣ କରି 
ଡ଼ିସକୋଷ ସହିତ ମିଳିତ ହୁ 1 ଓ ଯୁଗୁଜ ଗଠିତ ହୁଏ । ୟୁଙ୍କନୂରୁ ସମ ବିଗଚନ 
ଦ୍ଵାରା ଫର୍ଶ ପାଦପ ବଢ଼େ । 4 I 

କେତେକ ସପୂଷ୍ଣକ ପାଦପରେ ବିବିଧ ଶବରେ ଅଙ୍ଗୀଯ ଜନନ ସମ୍ଭବ 
ହୋଇଥାଏ । ମାଇ ସବୂ ସପୁଷ୍ପକ ଭୁଭିଦର ପୂଷ୍ଠରେ ଲିଜ ଜନନ ହୁଏ । 
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ସପୂଷ୍ଠକ ଉର୍ତିଦର ଶରୀର ଦ୍ଵିଟୃଣିତ କୋଷରେ ଖଠଚ | ପୂଷ୍ଠର କେଶର ମହଳ 
ଏବଂ ଫଳିକ। ମଣ୍ତଳ ଅପରିହାଯା ମଶ୍ତଳୁ । ଅଦି ବିଗଚନ ଯୋଗୁଁ ଏହି ଦୂଇ 
ମଣ୍ଡଳରେ ଯଥାକମେ ପରାଗ ରେଣୁ ଓ ଚିନ ଗଠିତ ହୁଏ | ପୃଷ୍ପାଲି ସୂ ପରାଗଣ 
ଅପେକ୍ଷା ପରପରାଗଣର ଭପାଦେୟତା ଯଥ୍ଡଷ୍ଠ ଧିକ । କାଗଣ ଏହାଦ୍ଵାରା 
ଅଧିକ ଦକ୍ଷ ଭଣ ସୃଷ୍ଠି ହୋଇଥାଏ । ଯୂଗ୍ଧକ ଯୋଗ ବଂଶବିସ୍ତାର ପାରି ଏକ 
ଗୁର୍ଚୁପ୍ୃଣ ଘଟଣା 4 ଏହାଦ୍ଵାରା ଫୁଲରୁ ଫଳ ହୁଏ ଏବଂ ପହ ଭିତରେ ବାଜ 
ବଟ୍ିବାନୂ ମଚେ । ଦୀଟ ଭିତରେ ଥିବା ରୁଣରୁ ନୂତନ ଉରିଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ଏବଂ 
ତହ୍ଵାରା ଭରିଦର ବଂଶବିସ୍ଥାର ହୁଏ । ° 
” . 


୍ତଚ୍ଛମାଲା 


୧ । ଭଜିଦର ବଂଶର୍ଦ ସ୍ତାର ଚିପରିରାବେ ହୋଇଥାଏ ଓ ଏହା କେତେ ଯକାରର ? 


୨ । ପରାଗଣ ଢେତେ ଯଢାରର ? କେରି ପରାଗଣଦ୍ଵାରା ଭଜିଦ ବେଶା ଉପଢ୍ତ ହୁଏ ତାହା 
ବର୍ଶନା କର । 
୩ । ଚିଇ ସହ ପରାଗଣରେ ସାହାଯ୍ୟ କର୍ପଥିବା ଗୋଟିଏ ଫଲର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ ବୁଝାଇ ଲେଖ । 


୪ । ପର ପରାଗ ଯୋଗ ଓ ସ୍‌ ୟୁଗ୍ଵକ ଯୋଗ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କଣ ? ଭଦାହରଣ 
ଓ ଚିଢ୍ଛଚ ସହ ବର୍ଶନ। କର | 


୫ । ଫୂଭର ଫରାଗଣରେ ତର ମାନେ କିପରି ଭାବେ ସାହାଯ୍ୟ କରଗ୍ତି ଓ ପତଙ୍ଗ ସ୍ତରାଗିତ 
ଫୁଇର ଗଠନ ହଣାଳୀ ଢିପରି ଲେଖ ? . 


୬ | ଫୁଇର ପରାଗଣରେ ପିବନ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଓ ପବନଦ୍ଧାରା ପରାଗିତ ଫୁଲ 
ଗୁଡ଼ିକର ବିଶିଷ୍ଠ ଲକ୍ଷଣ ବର୍ଷନା କର । ° 


* 
$୭ । ଗୋଟିଏ ମଟର ଫୂଲର ଚିଛ୍ଥ କରି ତାହାର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶ କିପରି ପରାଗଣରେ ସୀହାଯ୍ୟ 
କରେ ତାହା ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ବୃଝାର ଲେଖ । 


୮ । ୟୁଗ୍ଧକ ଯୋଗ ro ଚମେ କଂଣ ବୁଝ୍‌ ? ଏ ସମନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଜୋ ରେଖ । 
ୟୁଗ୍ଧକ ଯୋଗ ମରେ ପୂଷ୍ଣରେ କି ପରିବର୍ଗନ ଘଟେ ତାହା ବର୍ଶନା କର ? 
୧୦ । ପୂଲର୍ତ ମଂକି କିପରି ହୁଏ ବୁଝାଇ ଲେଖ । 
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ପ୍ରାଣୀମ୍ମାନବ୍ର କନନ 
(Reproduction io Animals) 

ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବିତ ବର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ । କେହି ରୋଗର ପଡ଼ି, କେହି 
ବୁଢ଼ା ହୋଇ, କେହି ଅନ୍ୟ ପ୍ରାଣୀ ଦ୍ବାରା ଖାଦ୍ୟରୂପେ ଗୃହୀତ ହୋଇ ଅଥବା ଚେହି 
ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଜଡଜୀବନ ହରାଏ । ଚୁମେ ରାସ୍ତାରେ ଗସ୍ମବେଳେ ଦେଙ, ଏଓଅ, 
ମଷା, କାରର ଆଦି ମରି ଡ଼ିଥିବାର ଦେଖ। ପ୍ରାଣୀମାନେ ପଦି କେବଳ ମରତ୍ତେ 
ଆର ଜନ ଦୂଅନନ୍ତେ ନାହିଁ, ଚେକ ଅଜ୍ଷକାଳ ମଧ୍ଯରେ ପୃଥିବୀ ପ୍ରାଣୀୁନ୍ଯ ` 
ହୋଭଯାନ୍ତା । ମୃତ୍ୟୁ ସଙ୍ଗ ସଙ୍ଗ କନ୍ଧ ମଧ ଜ୍ମରି ରହିଛି । ଯେରି ଘ୍ରଦ୍ିୟାରେ 
ନୂତନ ପ୍ରାଣୀର ଜନ୍ମଦ୍ଧଏ ଚାକୂ ସ୍କନନ ବା ଜନନ କୃଦାଯାଏ । ଜନନ ପ୍ରାଣ୍ଚୀ- 
ମାନଙ୍କର ଏକ ବିଶିଷ୍ଟ ଗୁଣ | ସ୍ତ ଓ ପୁରୁଷ ଘଥାଣର ମିଳନର ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୁଏ । 
ଏ ସ୍ରକାର ଜନନକୂ ଲିଙୀ ଜନନ Cପexua! Reproduction) 
ଜୂହାଯାଏ | ମା କେଚେକ ଘ୍ଥକରେ ପୁରୁଷ ଓ ପ୍ତୀ ଘାଣାର ମଁ ଜନ ନ ହୋଇ 
ମଧ୍ୟ ସତ୍ରାନ ଜାତ ହୋଇଥାଏ । ଏ ସ୍ତକାର ପ୍ରଜନନକୂ ଅଭିସଂନୁନନ 
(Asexual Reproduction) ଢୁୂହାଯାଏ । ରଲୁିଦ ଜମ୍ପିଚରେ ମଧ୍ଯ 
ଏ ଦୁର ସ୍କାର ଜନନ ଦେଖିବୀନତୂ ମିଳେ । ମାତ ଅଧିକାଂଷ ପ୍ରାଣୀ 
ଭିଙ୍ଗୀ ଜନନଦ୍ବାରା ନ୍ତାନ ଭତ୍ସାଦନ ନକରନ୍ତି । କେର୍ବିକ କେତେକ ସରଳ ଓ 
ନିମ ଶେଣୀର ୨ସାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ଅଲିଙ୍ଗୀଂବନନ ଦେଖାଯାଏ । 
ଅଲ୍ବଙ୍ଗୀଂକନନ 

ଏକକୋଷୀ ପାଣୀମାନଙ୍କଡାରେ ସବୂଠାଭର ସ୍ରଵ ଅଲିଙ୍କୀଂଟଟନନ 
ଦେଖାଯାଏ | ସେହି ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣର ରଦାହରଣ ଏମିବ୍ୟ୍‌ (Amoeba) | 
ଏହି ଏକକୋଷୀପ୍ଥାଣୀର ନ୍ଯଶ୍ଚି (NଧClଧ) ଓ କୋଷଲସ (Cytoplism) 
ଦୂ ଭଗରେ ବିଭଲ୍ତ ହୋଇଯାଏ । ଫଳରେ ଦୁଇଟି ଏମିବା ଘାଣୀ ଗଠିଚ ହୁଏ । 
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¢ € ୧୧୮ ୬ 
( a 
ଚୂମେ ଜାଣ ପୁାଜମୋଝ଼ିଯମ €Plnsmodium) ନାମିକ ଏକ ସହକାର 
ଏକଢୋଷୀ ପ୍ରାଣାଦ୍ଵାରା ମ୍ୟାଭେରିଆ ଗୋଗ ହତ ହୁଏ । ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 


° 
ଲିଙ୍ଗୀ ଓ ଅଲିଙ୍ଗୀ ପଦ୍ଧତିରେ ଜନନ ଘଟିଥାଏ । ଅଲିସ୍ଯ-ଂଜନନ ପକ୍ରିୟୀରେ 
ଗୋଟିଏ ପୂର୍ଥ ବିତ ଫୁ।ଇମୋତ଼ିଯମ ପଅମେ ଗୋଇକାର ହୁଏ ଓ ତାହାର 
, ବହିରାଦରଣ ଶଭ୍ତ ହୋୟଯାଏ । ଏହାକୁ କୋଷ୍ଠିକା (୯୨5) କହରି। କୋଷଵିକା 
ଭିରେ ଥିନା ନ୍ୟଙ୍ି କମେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଭକ୍ତ ହୁଏ ଓ ପ୍ରତି ନ୍ୟଷ୍ତି ଖତ କିଛି 
କୋଷର ସଦ୍ଧାରା ଆବୃତ ହୋଇ ରହେ । ଏହି ଖ୍ତଗ୍ୃଡ଼ିକ ପରେ ଗୋଟି ଏ ଗୋଟିଏ 
ଡ୍ଲାଙମୋଡ଼ିୟମ୍‌ରେ ପରଣତ ହୁଏ । ଏଥି ସକାଶେ କୋଣ୍Qିକାର ବହିରାବରଣ 
ଫାଟିଯିବ: ମାଡ଼େ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁାଜ୍ମୋଡ଼ିଯମ୍‌ ଚାଂରିତଭ୍ତ ବାହାରି ଅସ୍ତି । 
ଅନେକ ଏକକୋଷ। ପାଣୀ କେଦଜ ଯେ ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି 
ତା' ନୁହେଁ, ହତିକଚ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଛୀବନରକ୍ଷା କରିବାପାରି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ 
କୋଡଵିକା: ଗଠନ କରତ । ଜୀବନ ଧାରଣର ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି ପୂଣି ଫେରି 
ଆସିଲେ ସେଞ୍ଡିକର ଦୋଷ୍ିକା ଅବରଣ ଫ୍ରାଟିଯାଏ ଓ ତା ଭିତର ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ 
ଏକକୋଷୀ ଜାତ ହୁଅନ୍ଧି । ଦୂମେ ଗୋଟିଏ ସୀମାନ୍ୟ ପର୍ୟକ୍ଷାଦ୍ଵାରୀ ଏହାର 


ସତ୍ୟତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିପାର । " 


‘ 
LI 
କିଛି ଚଳ ପୂଟାର ଗୋଟିଏ ପାଇ୍ରରେ ରଖ । ସେଥିରେ କିଛି ଶଖି 
ଫହ୍ଥ ଆଗ ପକାର ଦି । କିଛିଦିନ ପରେ ଦେଖିବ ସେହି ପାଣିରେ କେତେକ 
ପ୍ରାଣୀ ଖେଳ୍ୁୁଛରି [ର ଆସିଲେ କୂଆତୁ ? ଶୂଖିଗ ପଢରେ ଇଟିଥିବା 


କୋଡ୍ତିକା ବା ପବନରେ ଭଟ଼ିଆସି ପାଛର ହକରେ ପତିଥିବା କେ୍ଟିକାର୍ 
ସେପୂତ଼ିକ ନିଶ୍ଚୟ ଜାତ ହୋଇଥିବେ । 
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p ¢ ୧୧୯ ) । “ 
ହାଇଚ୍ରା (1୫) ନାମକ ବହୁଢୋଷୀ ହାଣୀଠାରେ ଆର ଯକାରେଂ 
ଅଲିଙ୍ଗୀ-କନନ ଦେଖାଯାଏ ।` ଏହାର ଦେହର କୋରକ Bଧd) ଚାତ ହୁଏ | 
ଏହା ବର୍ଡ଼ ଏକ କ୍ଷଦ୍ଧ ହାଇଡ୍ରାରେ ପରିଣତ ହୁଏ ତା'ପରେ ମୂଚ ହାଇତ୍ରାର୍ତ 
ଅଇଗା ହୋଇଯାଇ ନୂତନ ହାଇଡୁ। ଗଠନ କରେ । 
କେତେକ ଥଅମେତ୍ଧଦ ତୀ ଶାଣୀ ଲିଙ୍ଗୀ-କନନଦ୍ବାରୀ ଅସ୍ତା ଦିଅନ୍ତି । ମାବତ 
ଅଶ୍ତାର୍ ଫୁଟ୍ଥିବା ଇରା ଅଲିଙ୍ୀ-ଚନନତ୍ାରା ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି କରତ୍ତି । ସଂଖ୍ଯା 
ବଢ଼ାଇବ,ର ଏହା “ଏକ ଅଚିନବ ପଦ୍ଦତି । ଏ ସ୍ଥକାର ଅଲିଙ୍ଗୀ-ଚନ୍ନନ ଯତ 
ଚିଦୃପିଟ କୃମି Liver Fluke) ଠାରେ ଦେଖିବାନୁ ମିଢେ । ଏମାନେ 
ମେଣ୍ଢା ଆଦି ସ୍ଥାଣୀର ଯତୃତ୍‌ରେ ପରଜୀବୀ ତୂପେ ବସ କରଗତ୍ପି | ମେଣ୍ଟା 
ଶରୀରରୁ ମଳ ଦେଇ ଚିପ୍ପିଟ ଢ୍ନିର ଅଶ୍ତା ବାହାରି ଥ୍ଷସେ । ପୋଧଭ ବା 
ନଲକୂଜ ଘାସର ଆ ଦ୍'ତା ଓ ଉତ୍ତତ'ରେ ଅଯର ସ୍ର୍ଭ। ଚାତ୍‌ ହୁଏ । ସେଗୃଡ଼ିକ 
ଜହ୍ରେ ସଞ୍ତରଣ କରି ଗେଶ୍ଡର ଶରୀରରେ ଘଁବେଶ କରତ୍ତି । ଗେଞ୍କା ଶରୀରରେ 
ଏହି ସର୍ଭାଗୁତିକତର ପରିବର୍ଭନ ଧଟେ । ଗୋଟିଏ ସର୍ଭଂରୂ ଅନେକଗୁଡ଼ିଏ ଇରା 
ଜାତ ହୁଏ । 
ଗୋଟିଏ ନଚନ୍ଧକୁ ମୂଳ ସ୍ଥ କାଟି ଦେଇେ ନିଛି ଦିନ ଭିଚରେ ଚାହା କଁ ଳି ଉଠି 
କ୍ରମେ ଏଜ ନୃତନ ଗନ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୁଏ | ଏହାନୁ ପୂନବ୍ଧତ୍‌ପରି ବା ମୃନରୂଦ୍ଇବନ 
(Regeneration) ଝୁହାପାଏ । ଭରିଦମ:ନଙ୍କ ମଧ୍ଯରେ ଏହା 
ଲିଶେଷଗବେ ଦେଖାଯାଏ । ମାଢ ଭାଶୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ସାଧୀଉଣଚଃ 
ଘଟିନଥାଏ । ଅବ ସଞ୍୍‌ ପ୍ରାଣୀକୁ ଟିକି ଟିଚି କରି ଦାଡିଝଦରେ, ହତ୍ୟେକ ଅଂଶରୁ 
ଗୋଡିଏ ଗୋଟି୍ହିଏ ନୂତନ ସ୍ତଞ୍କିାତ ହୁଏ। ଚିଆ, ଚିପମିଟକ୍ମି Flat worm) 
ଓ ଏସମୃଦୁ ତାରା ୫୮) ପର୍ତି ପ୍ରାଣୀକୁ ଦିଗଡ଼ କରିଦେଲେ 
ପୃନର୍ତଦରବଦନଂ ଫଚରେ ସେଟୁଡ଼ିକ ପୂଣି ପୂଣାଗ ପ୍ରାଣରେ ପଲିଣତ ହୁଏ । 
ହାଇତ୍ରା ଓ ପ୍ାନେରିଆ Cn) ନାମକ ଚିପ୍‌ଫିୟ କ୍ତମି ଜାଚୀୟ 
ହାଧୀକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ତ କରି କାଟିଦେଇେ ସତି ଝଶରୁ ଗୋଟିଏ ତ୍ୟୋଟି ଏ ନୃତନ ପ୍ଥାଣଃ 
ଜାତ ହୁଏ । 
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( 


କେତେକ ଙ୍ଲାଣୀଙ୍କର କୌଣସି ଅଙ୍ଗରେ ଏନାଂଶ ଜଟିରଳେ ସେଗୁଡିକର 
କେବଳ ଝସେଟି ଅଂଶଟିର ପୃ ନରୂତ୍ଵଭବନ ହୁଏ 1 ଚିଙ୍ୁ ତିର ଗୋଡ଼ ସାଇମଣ୍ଡାର 
(Salamander) ନାମକ ଇଞ୍ଜବାସଥ * ର୍‌ ଜଳଧର ପ୍ରାଣୀର ଗୋଡ଼ ବା 
ଝିଟିପିଟିର ଭ୍ଖ କଟିଗଲେ ସେ ± ଡିକର ସେହିସବୁ ଅ୍ଘଗୁତିଜ ପୁଣି ଢାତହୁଏ | 
ମାଭ୍ର ଜୌଣଖି ମେରୂଦଞ୍ତୀ ପ୍ରାଣୀର ଗୋଟିଏ ଖଶ୍ତର୍ତ ଗୋଟିଏ ନୃଚନ ମେର୍ଧଦସ୍ତୀ 
ସ୍ଥାଣୀ ନାତ ହୋଇପାରେ ନାହିଁ । ଆମଭ ଆଙ୍ଗୁଳିଟିଏ କଟିଗଲେ ଚାହାର 
ପନରୂଦଜ୍ଞକନ ହେଉ! ସମ୍ଭବ ଜି ? 


v 


ଲିଙ୍ଗ କଜନ 


ଦୁଇଟି ବିଷ୍କୀଚ୍ଷିୀ ଭ୍ାଣୀର ମିଜନରେ ଲିଙ୍ଗୀ-ଜନନ ହୁଏ । କେଚେକ 
ନିମ ସ୍ତରର ସ୍ଥାଣୀ ଅଛଚି ଯେଉିମାନେ ଭତ୍ତଯଲିସ୍ଯ ଅର୍ଥାତ୍‌ ସେମାନଙ୍କ 
ଶରୀରରେ ଭରମ ପୂତ୍ସତ ଓ ସ୍ତୀ ଢନନ ତନ୍ତ (Reproductive System) 
ଦେଖାଯାଏ ¦ ଉଦାହରଥ-ଚିଆ ଗୋଟିଏ ରଭଯଲିସଂ ପାଣ ! ଚାହାର ପୂଂ ଓ 
ପ୍ତୀ ରଯ ଜନନେଙ୍ରିୟ ଅହି । ଦୁଇଟି ଜିଆ ଏକଇ ହୋଇ ପଉସ୍ତରକୂ ସମାୟିତ 
( Fertilised) କଲନି । ଚ! ଫଳରେ ଭଲଯ ଢିଆ ଅଞ୍ତା। ଦିଅତି ଓ 
ଚହିଁରୁ ଛୁଆ ନନ୍ମନ ହୁଏ । ରଭଯଇଲିଙ C Hermaphrodite ) 
ମେରୂଦ ତୀ ଇ୍ଘାଣୀ ସାଧାରଣଚଃ ଦେଖାଯାବ୍ତି ନାହିଁ ! 


€ 


ଅଶ୍ତିରା ସ୍ଥାଣୀର “ ଶୂଳାଶଯ ୯୩) ରେ ଶୁଧ୍ାଣ୍ଡ (Sperm) 
ଟାତ ହୁଏ ଏବଂ ମାର ପ୍ରାଣୀର ଡ଼ିତ୍ପାଶୟ (a) ରେ ଡ଼ିସାଣୂ (Ovum) 
ଜାତ ହୁଏ । ଏ ଦୂଇର ମିଳନରେ ନୃତନ ପ୍ରାଣୀ ଜନ୍ଧ ହୁଏ । ଦେତେକ ପାଣୀ 
ଅଞ୍ତା ସବ କରଖ୍ଥି ଓ କେତେକ ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ରାବକ ପ୍ରସବ କରତି 4 ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ 
ସାଣୀମାନେ ଶାନକ,⁄ସଟ ବରତ୍ଥି । କେତେକ ମେର୍ୂଦଞତୀ ତଥାଣୀ ଦୀର୍ଘକାଳ 
ପ୍ରତ ଅ୍ାକୁ pon ରଖିଦା ଫିଳରେ ଅଖ୍ାରେ ରୁଣ ବଢି ଷାବଦରୂପେ 
ପଦାକୂ ବାହାରି ଆସେ ! ବୋଡ଼ା ଜାତୀଯ ସାପମାନେ ଏହିପରି ବେ ଅଣ୍ଡା 


C7 


Digitized by PPRACHIN, SOA 


PF € ୧୨୧ ) 


’ 


ପ୍ରସବ ନକରି ହୁଆ ସବ କରିଥନି। ମାଛ, ବେଙ୍ଗ ସରୃତି ପ୍ରାଣୀ ଅସ୍ତ ଦିଅନି । 
ପ୍ରଜନନ ରତୁୂରେ ମାଇ ଓ ଅଶଚିରା ବେଙ୍ଗ ଏକାଠି ହୋଇ ପାଣିକୁ ଯାଗି ବା ଜଳର 
କୌଣସି ନିଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ଏକାଠି ହୁଅ । ମାଇ ବେଙ୍ଗ ବା ମାଛ ଅସ ଦିଏ ଓ 
ଅଶ୍ତିରା ଚେଙ୍ଗ ଟ| ମାଛ ସେହି ଅସ୍ତ ଚ଼ିକ ଭଲେ ଶୃଦ୍ବାଣଡ ସିଞ୍ଚନ କରେ । 
ଏ ସବୁ କ୍ଷେଞରେ ଶୁଳ୍କାଣୁ ଓ ଢ଼ିନ୍ବାଣୁର ମିଳନ ବା ସମାୟନ ¢ Fertilization) 
ଶରୀର ବାହାଗେ ହେଉଥିବାର, ଏହି ଘା କ୍ଷମାମନେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଶ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି 
ସରୀସୃପ, ପକ୍ଷୀ ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାଯୀ ପ୍ରାଣ୍ୀମାନଙ୍କଠାତେ ଅନ୍ତଃ ସମାଯନ 
CIntemal Fertilization) ଦେଖାଯାଏ ! ଏମାନେ ମାଛ ଓ ବେଙ୍ଗପରି 
ଏତେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅସ୍ତା ଦିଅତ୍ଧି ନାହିଁ! ଚା ଛତା ଭୁଣର ବଛିପାରି ଅଣ୍ଡାରେ 
ଯଥେଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ ! ତୃମେମାମେ ନ୍ମକୂଡ଼ା ଅସ୍ତା। ଦେଖି । 
ସେଥିଲେ ଥିବା ଭଣ ଘ୍ଥଥମାବତ୍ଥାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର ଆଜାଭରେ ରହିଥାଏ ଓ 
ଲୁଣକୁ ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଇବା ପାଲି ବେର ଅଣ୍ଡାର ହହଦିଆ ଅଂଶ, Yolk) 
ଓ ଧାର୍‌ବୁମେନ୍‌ (ୟଳୁଆ ଅଂଶ ଯାହା ସିଝି ଗଳେ ଧକା ଦିଶେ୨ ରହିଥାଏ । 
ରଣବୁ ଚିପଦ ଆପଦଭ୍ତ ଉଷା କରିବାପାଲି କ୍ୟାଲସିୟମ୍‌ ଢାର୍ବୋନେଟ୍‌ଦ୍ବାରୀ ଗଠିତ 
ଏଜ ବହିରାବରଣ ଅଖା ଗ୍ବରିପଟେ ରହିଥାଏ | ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ସ୍ଥାଣୀମାନଙ୍କ ରୁଣ, 
ମାତ୍ରରରେ ଜରାପୁ ୪୨) ମଧ୍ୟରେ ନିରାପଦରେ ବଢ଼େ ଓ ମା'ର 
ଶରୀନର୍ତର୍ତ ଭୁଣବନ୍ଧ (ଅ|ଉa) ଦେଇ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ୍‌ କରେ । 
2 


କଳି ମ eesଚop (Artificial Insemination) 

ଉଚ୍ଚଚଗ › ସାଣୀମୀନନଙ୍କଠାରେ ଅଡଃ—ସମାଯନ CInternal 
Fertlization) ହେଇଥିବାରୁ ବୁହିମାନ ମନୁଷ୍ଯ ଆବି ଏହାଜୂ ନିକର 
ହିତକର ଦାୟର ରଗାର ପାରିଛି । ଏବେ ବିଚିନନ ସ୍ଥାନରେ ପଶୂପାଜନ ବିଟ 
ଦ୍ରାରୀ କେନ୍ଦ୍ରମାନ ଖୋ ସ୍ଥଯାଇ ଗୋମଦିଖାଦି ପଶୁମାନଙ୍କୁଧ କୃତିମ ନିଷେଚନ 
କରାଯାଉଅନି । ଫହରେ ଆମେ ଲଗର୍ମ ଜାତିଭ ରୋ- -ମହିର୍ତାବି ପଶୁ ଉତ୍ପାଦନ 
କରି ମାରୁ । କୃତ୍ରିମ ନିଷେଚନ ପାରି ଭରମ ଵାତିର ଷଣ୍ଢଠାରୁ ଶୁକ୍ରସ (semen) 
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ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇ ନାହାକୁ ରେଫ୍ରିଜରେଟର ବା ଶୀତକରେ ସାଇତି ରଖାଯାଏ । 
ୀଦଶ୍ୟକ ଅନୁସାରେ ତାହା ବିଭିନ୍ନ ପରିମାଣରେ ବିରିନ୍ନ ପଶୁପାଢନ ବିରାଚ 
କେନ୍ଦୁ ପଠାଯାଏ । ସେଠାରର ପଣୁତିକିସ୍ଥାବିଚ୍‌ମାନେ କୃତ୍ରିମ 
ନିଃଷତନ କରାୱି । 


କନ୍ତଡା-ଯତ୍ନ (Parental Care) 


ଯେଉି ପାଣୀନାନଙ୍କର ଢିତ୍ମାଣ ଓ ଶୁକ୍ରାଣୁ ବାହାରେ ମିଳିତ ହେବା ଫଜରେ 
ଭୂଣର ଉତ୍ପରି ହୁଏ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସାଧାରଣତଃ ପିତା ବା ମାତୀ ବା ଭତଉୟ 
ଅଣ୍ଡାର ଯତ ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ । ତଆପି କେତେକ ଢାତି ବେଙ୍ଗ, ସାପ ଇତ୍ୟାଦି 
'ଅଶ୍ତାର ଯତ୍ଛ ନେଚ୍ଷାର ଦେଖାଯାଏ ` ସମୂଦ-ଘୋଟକ (Sea-horse) 
ନାମକ ଏକ ମାଛ ଜାତୀୟ ପାଣୀ ଅଛି। ଏହି ଜାତିର ଅଣ୍ତିରା ଘ୍ଘାଣୀ ଅଛି ମଧ୍ୟରେ 
ଛୁଆ ଫୁଟିଚ ଯାଏ ଅଣ୍ଡାକୁ ନେଇ ବୃତୂଆଥାଏ ! ମାଇ ଅଜଗର ତା' ଅଣ୍ଡା ଘ୍ରିପଟେ 
ନୂଣ୍ତଳୀ ପକାଇ ଅଣ୍ଡୀକୁ ଉଷୁମାଏ ! ଭଚତର ସ୍ଥାଣୀମାନେ ଶାବକ କେଚେ ମାସ 
ବା ବର୍ଷର ହେଇଯାଏ ସେମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଇଥାରି। ତୁମେ ଜାଣ ଜଅଁ ଳା 
ବାଛୁରୀ ପାଖକୁ ଗଲେ ଚାହାର ମାଆ ଭୃଖି ଦେବାନୂ ଦଉଡ଼ି ଆସେ । 


ଜନଜ ର୍ଡ (Breeding Season) 


ପ୍ରଚ୍ୟେକ ଜାତି ପାଁଣୀର ନିବଦିଷ୍ଟ ଢନାନ୍ଧ ରତୁ ଅଛି । ଏପରିକି ବିଲିନ୍ନି ଜାତି 
ପକ୍ଷୀଙ୍କର ଜନନ ରତୁ ବିଭିନ୍ନ । ଛୁଆଏ ଯେପରି ଯଥେଷ୍ଟ ପଝିମାଣରେ ଖାଇବାକୁ 
ପାର ବଢି ପାରିବେ ତାକୁ ଗହିଁ ଏହି ବିଭିନ୍ନ ପାଣୀର ଜନନ ଚତୁ ବର୍ଷିର ବିଭିନ୍ନ 
ସମୟରେ ହୋଇଥାଏ ! ତା” ଛଡ଼ା ଜନନଂରତୂର କାଳ ଗଇଁଧାରଣର କାଳ 
ଅନୁସାରେ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟବଧାନ ବିଶିଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ । ମାଇ ଠେଜୁଆର ଗାଇରଁଧାରଣ 
ନାଳ 30 ଦିନ, ପଡ଼ିଆ ମୂଷାର 21 ଦିଚ, ମେଣ୍ଢା ହରିଣ ଆଦି ହାଣୀଙ୍କର 150 
ଦିନ, ମନୁଷ୍ୟର ୨ମାସ, ଗାଲର 10 ମାସି ଘୋଡ଼ା ଓ ଗଧ ପର୍ତିର 11ରୁ 12 ମାସ ! 
ମାଇ ମୂଷା ଜନ୍ଧ ହେବାର 6-8 ସପ୍ତାହ ପରେ ପୂର୍ଵ ବଯସ ହୋଇ ଗର୍ଧାରଣ 
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କରେ; ମାଛ ମାଣି ହାତୀକୁ 15 ବର୍ଷ ନ ପୂରିଲେ ତାହାର ଗର୍ଭଧାରଣ କ୍ଷମତା 
ଆସେ ନାହିଁ। |୍କ୍ତିରେ ଖାଦ୍ୟ ଓ ଜଳବାୟ୍ଥ ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ନି ବିଷ 
ଜନନ କାଳ ରହିଛି । ମାଜ କେରେନ ଶ୍େଣୀର 'ମୂଷ୍ଠା ମଣିଷର ଘରେ ବାସ 
କର୍ପଥିବାରୁ ଓ ଚାହାକୁ ସାରା ବର୍ଷ ଖାଦ୍ୟ ମିଳୁଥିବାରୁ ସେଗୁଡ଼ିକର କୌଣସି 
ନିଦଦିଷ୍ଟ ଜନନ ରତୂ ନଥାଏ”। ଖଥଚ ପଡ଼ିଆରେ ଦାସ କରୁଥିବା ବଣୁଆ ମଷା 
ଗ୍ରଡ଼ିକର ନିଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜନନ ରତ ଅଛି । 


ଦୁ ରତ୍ତଗୋଳଜ୍‌ (Hormones) ଓ କନଜନ (Reproduction) 

ପ୍ରାଣୀର ଇନନକୂ ଶରୀରସ୍ଥ କେତେକ ବିଶେଷ ଗ୍ର ନିଯନ୍ତ୍ରଣ କରେ । 
ତନ୍ମଧ୍ୟରେ ପିଟୃୁଇଟାରି କକ Cଅituitary gan) ପଧାନ ! 
ଏହା ଅଗ୍ର ମସ୍ତିଷ୍ଠର ଚଳ ପାଖରେ ୁକ୍ଷୀୟ ରଗରେ) ଶିହିଆାଏ । ଏହି ଗରର୍୍ ରୂ 
ହରମୋନ ନାମକ ଏକ ପ୍ରକାର ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପଦାର୍ଥର କ୍ଷରଣ ଅନୁସାରେ 
ପ୍ରାଣୀ ବୟଯଃପ୍ରାପ୍ତ ଓ ଘଳନନ କ୍ଷମ ହୁଏ । ଏହାଛଡ଼ା ପୂରୁଷ ଘ୍ଘାଣୀର ଶ୍ରକ୍ରାଶଯ 
(Testes) ଓ ପ୍ତ ପ୍ଥତାଣୀର ଡ଼ିମ୍ଭାଶଯରୁ Ovary) କେତେକ ପ୍ତକାର 
ହରମୋନ୍‌ କ୍ଷରଣ ହେବାର ପ୍ରଜନନର ବିଭିନ୍ନ କ୍ରିୟା ସୃପରିଗ୍ରଳିତ ହୁଏ । 


ଉଦାହରଣ ; 


+ ଗାଇରଁଧାରଣ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଏକ ଘ୍ରର୍ାର ହରଡମୋନ୍‌ର କ୍ଷରଣ 
ଫଳରେ ପିସ୍ଥ କମ୍ମଦେଇ ବେଳକୁ ମି ତ୍ଭ୍ତନ୍ୟର କ୍ଷୀର ସଂଗ୍ଵରିତ ହୋଇଥାଏ ! 


ଅସମାନ୍ସିତ ଳନ (Pafthenogenesis) 

 ପୁର୍ରଷ ଓ ସ୍ତୀ ପ୍ରାଣୀର ମିଳନ ନ ହେଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତରେ ନୂତନ 
ପ୍ତାଣୀ ଜାତ ହୋଇଥାଏ । ମେବ୍ଧଦୃଣ୍ଡୀ ୍ଥାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ଏହା ସାଧାରଣତଃ 
ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମାଇ ମହୁମାଛିର ଥଶ୍ଚିରା ସହିତ ମାହ୍‌ ଅରେ ମିଳନ ଘଟେ । 
ସେତେବେଳେ ସେ ତା'ର ନିଜ ଶରାରର ଶୁକ୍ରାଣୁକୁ ସହ କରି ରଖିଥାଏ । 
ନିଷିସ୍ତ ମାଏ) ହୋଇଥିବା ଅଣ୍ଡା ଅର୍ଥାତ୍‌ ଶୂକ୍ରାଣୁ ଓ ଡ଼ିମ୍ାଣୂର 
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ମିଳନର୍ତ ଚାଚ ଅଣ୍ଡାରୁ କେବଳ ମାଇ ମହୁମାନ୍ତି ଜନ୍ମ ହୁଏ ଏବଂ ଅନିଷିକ୍ତ 
( Unfertilized) ଅଣ୍ଡାରୁ ପୂରୃଷ ମହୁମାଛି ଜନ୍ମ ହୁଏ ! 
IN 6 
ସଯମକ ସଜ୍ତାଜ (Multiple birth) 


ଜଣେ ସ୍ତୀ ଲେକର ଡ଼ିତ୍ମାଶୟରେ ପ୍ତାର୍ୟ }00,000 ଡ଼ିନାଣୁ ରହିଥାଏ ! 
ତା'ର ଜୀବନଜାଳ ମଧ୍ୟରେ ଚେଥିରୁ ପ୍ରାୟ 400 ପୂର୍ପ ବ୍ହି ପରାସ୍ତ ହୁଏ । ହତତି 
ମାସରେ ଏଥିବ୍ର ଗୋଟିଏ କରି ତିମ୍ାଶୟର୍ର ଜରାପୁଙୂୁ ଆସିଥାଏ । ଗୋଟିଏ 
ର୍ଣ ବତୁଥିବା ସମୟରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଟାହା ଯଦି ଦୂଇ ବ। ଅଧିକ ଚଗରେ 
ବିରତ ଦୁଏ ଟେବେ ଚହିରୁ ଏକାଧିକ ପିଇ ଜନ୍ମ ହୁଏ । ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ସ୍ତୀ 
ଅଥବା ପ୍ୂର୍ୃଷ ହୋଇଥ:ତି ଓ ଗୋଟିଏ ର୍ଣ ଜାଚ ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନେ 
ଦେଖିବ।କୁ ଏକାପରି ହୋଇଥାନି । ମାତ୍ର ଗୋଚିଏ ତ଼ିସାଣ୍ଡ ପରିବରୈ ଦୁଇଟି 
ବା ଅଧିଜ ଚିମ୍ମାଣୁ ତିତ୍ମାଶପର୍ୂ ବାହାରି ଆସି ଯଦି ନିଷିସ୍ତ ହୋଇଥାଏ ଚାହାହେଲେ 
ଯେଉି ଯାଆ ଜା ପିଗ ହୁଅଠି ସେମାନେ ବିଲିନ୍ନ ଲୀଙ୍ଗର ଅର୍ଥାତ୍‌ ମୂଅ ବା ଝିଅ 
ହୋଇ ପାରନି ଓ ସେମ୍ଭାନଙ୍କର ଆକୃତି ଓ ପ୍ରକୃତିରେ ପୂ ମେଚ୍ଚ ନଥାଏ | 


ସାରାଂଣ 

ଜନନ ଫଳରେ ନୂତନ ପାଣୀର ଜନ୍ହ ହୁଏ । ଅଲିଙ୍ଗୀଂଜନନ ପକ୍ରିଯା 
CAsexual Reproduction) ରେ ଏକକୋଷୀ ପ୍ରାଣୀ] CProtozoa) 
ଓ କେତେକ ନିମ୍ନଶେଣୀଯ ବହୁକୋର୍ଷୀ ପ୍ରାଣୀ ,Metazoa) ଯଥା, 
” ହାଇଡ଼ା (Hydra), ସଞ୍ ସାଣୀ ୯ Sponge) ଓ ଚିପ୍ପିଟ କୃମି ୯ାୟ worm)ରେ 
ବଂଶ ବୃବି ହୋଇଆଏ । ଚିପୃପିଟ କ୍ଟମରେ ଗର୍ଭ! ଅବସ୍ଥାରେ 
ଅଲିଙ୍ଗୀ-କନନ ଘଟିଆଏ । ରଉିଦମାନଙ୍କ ପରି ସ୍ଥାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ କଟା 
ଅଙ୍ଗର ପୂନର୍ୂଦ୍‌ରବନ . ଶକ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ । ସାଧାରଣତଃ ' ଲିଙ୍ୀ-ଚନନ 
ଦ୍ବାରା ସ୍ତାଣୀମାନଙ୍କନବଂଶ ବୃଛି ହୁଏ ଓ ଅନେକ କ୍ଷେଚ୍ରେ ଲିଙ୍ଗୀଂଚନନ ବଂଶ 
ବଵଵିର ଏକମାଚ୍ଥ ପନ୍ଥା । ଭରଯଲିଙୀ CHermaphrodite) ସ୍ଥାଣୀ- 
ମାନଙ୍କଠାରେ ମଧ୍ୟ ଶୁକ୍ରାଣ୍ଡ ଓ ଚିତ୍ମାଣୁ ସୃ ତତ୍ର ତାବେ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ ! 
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ଶୁକ୍ରାଣୁ ଓ ତିମତ୍ଭାଣର ମିଳନକୂୁ ସମୀୟଯନ C Fertilization) 
କହନ୍ତି । ଏହା ଶରୀର ବାହାରେ (ଯ଼ଆ-ମାଛ, କେଟ) ବା ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ 
(ଯଥା-ସରୀସପ, ପକ୍ଷୀ ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ପାଣୀ) ହୋଇଆଏ । ଯେଉି 
ସ୍ତଥାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ଶରୀର ବାହାରେ ସମାଯନ ହୁଏ, ସେ କ୍ଷେଚ୍ରରେ ଅତି ଅଧିକ 
ପରିମାଣରେ ଡିମ୍ବାଣୁ ଓ ଶୁକ୍ରାଣୁ ଭତାଦିତ ହୋଇଥାଏ । ଯେଉଁ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର 
ଅଣ୍ଡା ମାଂ ପରୀର ମଧ୍ୟରେ ନ ବଢି ବାହାରେ ବଢ଼େ (ଯଥଆା-ପକ୍ଷୀଅଣ୍ତା) 
ସେ ସଳରେ ଅଣ୍ଡାରେ ରଣର ଖାଦ୍ୟପାଲି ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣରେ କେଶର ¢ Yolk) 
ଓ ଆଇବୃଛମେନ ସଞ୍ଚିତ ହୋଇ ରହିଥାଏ । ସ୍ତନ୍ୟପାୟୀ ଫାଣୀମାନଙ୍କର ରୁଣ 
ମାତ୍‌ ଗର୍ଭରେ ଜରାୟୁ ୯୪୮୪୨) ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧିପାଏ ଓ ରୁଣ ବନ୍ଧୁ 
Placenta) ଦେଇ ମାତଶରୀରରୁ ଖାଦ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଝରେ । 


pa a: pe ie 
ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାଣୀ ନିଦିଷ୍ଠ ରତୁରେ ଚନନ କରନ୍ଧି। ମା୍ର କେତେକ ଗହଂ 
ପାଳିତ ପଶୁ ଓ ମନୁଷ୍ଯର ନିଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜନନ ରତୁ ନାହିଁ । 


କେତେକ ମାଛ ଓ ରୂଚଳଚର ପରାଣୀଙ୍କଠାରେ କନିତା-ଯତୃ Parental 
୮୧) ଦେଖାଯାଏ । ମାଡ୍ର ଏହା ସରୀସପ, ପକ୍ଷୀ ଓ ସ୍ତନ୍ଯପାୟୀ 
ସ୍ଥାଣୀଙ୍କଠାରେ ଅଧିକଗବେ ଦେଖାଯାଏ । କଡ଼ରିମ ନିଷେଚନ (Artificial 
1n56gmination) ପଚ୍ରିୟା ଦ୍ଵାରା ଏବେ ଭନ୍ନତ ଧରଣର ଗାର, ଘୋଡ଼ା 
ଇତ୍ୟାଦି ହାଣୀ ରପ୍ତାଦିତ ହୋଇ” ପାରୁଅଛି । 


କୌଣସି ଗଗ ୟୃନି ଗୋଟିଏ ତିମ୍ବାଣୁ ପରିବର୍ରେ ଦୁଇଟି ଡିମତ୍ମାଣୁ 
ଚିମ୍ଭାଶଯରୁ ବାହି।ରି ଆସି ନିଷିସ୍ତ ହୁଏ ବା ଗୋଟିଏ ରୁଣ ବଢୁଥିଇବେଳେ ଦୂଇ 
ବା ଅଧିକ ଇ୍‌ଗରେ ବିରକ୍ତ ହୁଏ ତେବେ ଯମଜ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି । ଦ୍ବିତୀଯ 
କ୍ଷେରେ ପିଇ ଏକାପରି ଓ ଏକା ଲିଙ୍ଗର ହୁଅତି । ମାଙ୍କ ପଅମ କ୍ଷେଚ୍ଛରେ ପିଇ 
ଭିନ୍ନ ଲିଙ୍ଗର ହୋଇ ପାରତି ଓ ଏଳା ପ୍ଜାର ହୁଅରି 'ନାହିଁ । ବଜକାପ୍ତା 
(Armadillo) ଜାଚିର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କଠାରେ ନିଯମିତ ଇବେ ଦ୍ଵିତୀୟ 
ସ୍ଥଜାର ଉପାୟରେ ଯମଳ ସନ୍ତାନ ଜାତ ହେବାର ଦେଖାଯାଏ । 
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ପ୍ରଖ୍ମମାଲା 


‘ 
୧ ! ଜନିତା-ଯତନ କଅଣ ? ମାଛ, ସରୀସୃପ, ପକ୍ଷୀ 'ଓ ସ୍ତନ୍ୟପାଯୀ ୟାଣୀମାନଙ୍କର 
ଜମ୍ତିତାଯତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯାହା ଜାଣ ଲେଖ । 


୨ । ନିମ୍ପଭିଖିତ ବିଷଯଗୁ ଡ଼ିକରେ ଘଭେଦ ଦର୍ଶାଅ 
(କଠ) ଅଚଃ-ସମାଯନ ଓ ବହିଃ -ସମାଯନ 
(ଖ) ସମାଯନ ଓ କଟିମ ନିଷେଚନ 


୩ । ନିମ୍ନ ସ୍ଥାଣୀମାନଙ୍କ ମୁଧ୍ୟ୍ତ କାହାର ଅଶା ଶରୀର ବାହାରେ ବା ଭିଚରେ ସମାୟିତ 
ହୁଏ ଚିୟାଅ-ମୂଷା. ବେଙ, ଶଆ, ମାଛ, ମହୁମାଛି, କିଆ । 
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. 
ଅଷ୍ଟମ ଅଧାର 
ସଂନ୍ଧାମକ ରୋଗ ଏବଂ ଭ୍ତାହୀର ଲଦାର୍‌ଣ 

ଆମଚୂ ଯେଉଁ ସବୂ ରୋଗ, ହୁଏ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଜାୀବାଣୁଦ୍ଵାରା 
ହୋଇଥାଏ । ଢାୀବାଣୁଦ୍ଧାରା ହେବା ରୋଗଜୂ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କୂହାଯାଏ । 
ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଜଣଙ୍କଠାର୍ୁ ଅନ୍ଯକୃଣଙ୍କୁ ଚେରିଆଏ ! 
ରୋଗୀ ଦେହରୁ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମରେ ସୂସ୍ଥ ଭେକ ଦେହଜୂ ଗତି 
କରେ ବା ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ । ବଞ୍ଚି ରହିବାପାଇି ସ୍ତ ଭେକ ଦେହରୁ ଅନୁକୂଳ 
ତାପମାଢ୍ରା ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ସାମଷ୍ରୀ ପାଇ ସେଗୁଡ଼ିକ “ଅନ୍ତ୍ର ସମୟ ମଧ୍ଯରେ 
ବହୁ ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ଛି ପାଏ ଓ ରୋଗ ଜାତକରେ ! ସେଗୁଁତ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କେତେକ 
ମଣିଷର ଦେହର ରକ୍ତ ଏବଂ ଶରୀରର ତଚନ୍ତରଗୁଡ଼ିଜୂ ନଷ୍ଟ କରି ଦିଅତି । ଅନ୍ୟ 
କେତେକ ନିଜ ଦେହର୍ତ ବିଷାକ୍ତ ପଦାର୍ଥ € ଫା ) ବାହାର କରି ରୋଗର 
କାରଣ ହୁଅତି । ରୋଗ ଜୀବାଣ୍ଡ ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଯେ ଅଣ୍ବବୀକ୍ଷଣ ବ୍ୟଚୀତ ତାହା 
ଖାରି ଆଖିକୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ବସନ୍ତ ପରି କେତେକ ରୋଗର ଜୀବାଣୁ 
ଅଣୁବୀକ୍ଷଣଦ୍ଧାରା ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ । ଏହି ଜାତୀୟ ଜୀବାଣୁଜୂ ଉଇରସ୍‌ 
€ ims ) ବା ଭୂତାଣୁ କୂହାଯାଏ । I 

କୀବାଣ୍ଡୁ ସଂକ୍ରମଣସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ଜୀବାଣୁଗୁଡ଼ିକ ରୋଗୀର 
ଶରୀରବ୍ତ ୍ଥଧାନରୁଃ ମିଳ, ମୂର,' ବାତି, କଫ, ଶ୍ନେଷ୍ଠା। ଏବଂ ଶ୍ଵାସବାୟ ସହିତ 
ମିଶି ବାହାରେ ଏବଂ ଚହିରୁ ସ୍ଷସେଜ ଶରୀରକୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ପୂଣି ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ 
କେଙତକ ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ମଧ୍ଯ ରୋଗୀ ଶରୀରଭ୍ ସିଧାସଳଖ ସୂସ୍ଥ ଲେକ 
ଶରୀରକୁ ସକମିତ ହୋଇଆଏ । ରୋଗ ଜୀବାଣୁଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ ୫ଟି 
ମାଧ୍ୟମରେ ସୂୃସ୍ଥଲେକ ଦେହକୁ ଯୀଇପ୍ରାରେ ଯଆ-କଳ, ବାୟୁ, କୀଟପତଙ୍ଗ, 
ପ୍ରାଣ ଏବଂ ସଂସର୍ଗ । 0 EC 

କଳ ମାଧ୍ୟମ-ହଇଚା, ଆଞ୍ଜିକ ଚ୍ବର € Tphoid ) ଅମାଶୟ, 
€ Dysentery ) ରୋଗୀର ମନ୍ତ, ମୃତ୍ର ବାତିରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ବହୁ 
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ସଂଖ୍ୟାରେ ଥାଏ ! ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜଳ ଭଶ୍ତାରନେ ପକାଇଲେ ଜିମତ୍ମା ସେରୁଡ଼ିକ 
ଦ୍ଵାରା ଦୃଷିତ ହୋଇଥିବା ଛୁଗାପଟା ଜିନିଷ ପତ୍ତ ଚଳଭଶ୍ଡାରରେ ଧୋଇଲେ 
ଜଳ ଦୃଷିତ ହୁଏ । ରନ୍ଧାବଢ଼ା, ଖିଆପିଥା ଏବଂ ଧୁଆଧୋଇ ପାଣି ଯଦି ଉଭ୍ତ 
ଦୂଷିତ ଜଜକକୂ ବ୍ୟବହାର କରୀଯାଏ ତେବେ ପୃହେକ ଦେହରେ ଜୀବାଣୁ ଘବେଶ 
କରିବ! ସୁବିଧା ହୁଏ, ତେଣୁ ରୋଗ ଜାତ ହୁଏ । ଚବଦ୍ଧାରା ଏ ରୋଗର ଜୀବାଣୁ 
ବ୍ୟାପୁଥିବାରୁ ଏହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଜଚ୍ଚବାହିତ € Watcr-born 2 
ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କୁହାଯାଏ । ଏହି ରୋଗଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟଦ୍ବାରା ବ୍ୟାପି 
ଥାଏ । ସାଧାରଣତଃ ପାକହ୍ଛନୀନୁ ଯାଇ ସେମାନେ ଅତ୍ୟଧିକ ମାଠାରେ ବୃଦି 
ପାଇଲେ ସଂପୃରଭ୍ତ ରୋଗର ଇକ୍ଷଣ ଦେଖାଯ'ଏ 


ବାସ ମାଧ୍ୟମଲେକମାନେ ରୋଗୀର ମଳ ମୃତ, ବାଳି, କଫ, ଶରେଷ୍ମାଘା'ର 
ପୂଜ ବକଙ୍କାଜୁ ଅବଗ୍ଵରିତ ଗବେ ଏଣେତେଣେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି । ରୋଗୀମାନେ 
ମଧ୍ୟ ଯାତାୟତ କଲବେଚେ ବାଟଘାଟରେ ଏବଂ- ବିାମାଗାରମାନଙ୍କରେ ଛେପ, 
ଖଙ୍କାର ଯଥେଷ୍ଟ ପକାରି । ଏଥିରେ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ପୂରି ରହିଥାଏ । ଏଗୁଡ଼ିକୁ 
ଶୁଖିଗଲେ ତାହା ଧୃଳିବାଲି ସହିତ ମିଶି ବାୟୁରେ ଭଡ଼େ । ରୋଗୀ କାଶି 
ଛିଙ୍କିଇବେଜେ କିତ୍ମା ବଡ଼ ପାଟିରେ କଥା କହିଲ୍ଣଗବେଳେ ତାହାର ମୁହଁ ଓ ନାକରୁ 
ଜୀବା ଣୁପୂର୍ଣ ସୃକ୍ଷ ବଳକଣାମାନ ବାହାରି ବାୟୁରେ ମିଶିଯାଏ । ସୁତରାଂ ଏସବୁ 
ଦ୍ଵାରା ବାଥ ଜାବାଣୁପୂି ହୁଏ । ଜୀବାଣୁପୃର୍ଶ ବାୟୁଜୁ ଶ୍ଵାସକ୍ତିୟାବେଳେ ଷ୍ରହଣ 
କଲେ କିମ୍ବା ଚହିର୍ତ ଧୂଳି ବାଲି ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଭପରେ ପର୍ଧିଲେ ଜୀବାଣୁ ସୁସ୍ଥ 
ସ୍ମେକ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପା ଏବଂ ରୋଗ ଜାତ କଗଏ | 
ଯକ୍ଷ୍ମା ବସଚ୍ତ, ହାଢ଼ଫୁଟି, ମିକିମିଜା, ହୃପିଙ କଫ୍‌ , ଗାଲୁଆ, ଇନଫୁ ଏଞ୍ା ଆଦି 
ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ବାୟୁଦ୍ଧାରା ଏହି ପରି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଆଏ । ଚ଼େଣ୍ଡ ସେଗୃତ଼ିକୁ 
ବାୟୁବାହିତ ୯ ୮୦୮୩ ୬) ସଂକ୍ରାମୀଜ ରୋଗ କହତ୍ରି । 


. 
କୀଟ ପଡଇ ମାଧ୍ୟମ କୀଟ ପତଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ମାଛି, ମଶା, ତାଆଁ ସ, 


ଓଡ଼ଶ, ଭଢଜୂଣିଆ ପୋକ ଜୀବାଣୁ ବାହକରୂପେ କାର୍ଯା କରିଥାଏ । ଏଟୁଡ଼ିକ 
ମଧ୍ୟରୃ ମଶା ମାଛି ପ୍ରଧାନ ! 
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ମାଛି ରୋଗୀର ମଳମୂଝିରେ ବସିଲେ ତାହାର ଗୋଡ଼ ଡ଼େଣା ପରତିରେ 
ଜୀବାଣୁ ହ୍ଗିଯାଏ । ମାନ୍ଦି ସେଠାର୍କଉଡ଼ିଆସି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଇପରେ ବସିଲେ 
ହୀବାଣୁ ସେହି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ସହିଚ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟ ଦୃତିଚ ହୁଏ । 
ଏପରି ଦୃଷ୍ପିତ ଖାଦ୍ୟ ଖାରବାଦ୍ବାଛା ରୋଗ ହେବାର ଅଶଙ୍କା ଥାଏ । ମାଛିଦ୍‌ାରା 
ହଇଜା, ଆତିକ ନୁର, ଆମାଶଯ ସାଧାରଣତଃ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ |! ତାଛଢ଼ା 
ବସନ୍ତ, କାଛ, ଆଖିଧୂରା, ଯକ୍ଷା, ତିପ୍ଥେଟିଆ, ହୁପିଙ୍‌ କଫ୍‌ ଥୁର୍ତି ନାନା ରୋଗର 
ଜୀବାଣୁ ମାନି ମାଧ୍ୟମରେ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ । 
C4 
ମାଇ ଆନୋଫପେ ଲିସ ଏବଂ ଢୁ୍ୟୁରେଜ୍‌ସ ମଶ୍ଚାଦ୍ଵାରଂ ଯଥାଜ୍ରମେ ମ୍ୟାଲେରିଆ 
ଓ ବାତନ୍ବର ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ । ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ବ୍ଯକ୍ତି "ଦେହର ରଭ୍ତ ଶୋଷଣ 
କଗବେଳେ ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ରକ୍ତ ସହିତ ମଶା ପେଟକୁ ଯାଏ । ସେଠାରେ 
ସେଗୁଡ଼ିକ ପରିବ ଵ୍ଧିତ ତଥ ପରି ପୂଷ୍ଟ ହୋଇ ମଶାର ଇଳଚ୍ଚ ସହିତ ମିଶିରହେ ! 
ଏପରି ମଶା ସୂସ୍ଥ ଲ୍ଵେକକୂ କାମୁଡ଼ିଲେ ସୁସ୍ଥ ଲେକ ଦେହରେ ଜୀବାଣୁ ଟବେଶ 
କରି ରୋଗ ଜଢାତ କରେ । 


ପ୍ରାଣୀ ମାଧଯଜ-ପାଗଚ୍ା କୁକୁର ଜିତ୍ବା ପାଗଳା ବିଲୁଆ କାମୂଜ଼ିବାଦ୍ଧାର! 
ମଣିଷକୁ କଳଢାତଙ୍କ ରୋଗ ଧରେ । „ ଜାରଣ ଜଳାଚଙ୍କ ରୋଗର ଵୀବାଣୁ ସେପରି 
ପ୍ରାଣୀର ଇଳରେ ରହିଆ ।! ମୂଷା ବେହରେ ଥିବା ଭଜୂଣିଆ ପୋଢ 
ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ଲେଗ ନ ମୃଷା ବେହର୍ର ଜୀବାଣୁ ବହନ କରି 
ଅଣ୍ଟିସୂତ୍ ମୃଷା ଏବଂ ମନୁଷ୍ୟକୁ ରୋଗାକ୍ରାତତ କରାରି । ଯକ୍ଷାରେ ପୀଡ଼ିତ ଗୋର୍ଧ 
ଗାରର ମାଂସ ଓ ଦୁଧ ବ୍ୟବହାର କରିବାଦ୍ଧାରୀ ଜିମା ସେଗୁଡ଼ିକ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ 
ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷକୁ ଯକ୍ଷ୍ମା ହୁଵ। ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ରୋଷ ଗେରୁଥିବା ଘୋଜ଼ା, 
ଗଧ, ଗୋରୁ ଗାଇଙ୍କ ଶରୀର ବା ମଳ ହଲତରର ସଂ୍ଷଶିରେ ଆଘ୍ବିଲେ ମଣିଷ ଦେହର 
କୌଣସି କ୍ଷତ କାଟେ ସେ ସଦ ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ପବେଶ କରି ରୋଗ .ସ-ଂଜମିଭ 


ହେଦାର ଅଷଶଙ୍କା ଥାଏ । 
° ( 
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ସଂସର୍ଗ ମାଧ୍ଯମ ସଂସର୍ଗଦ୍ଧାରୀ ଯେଉଁସବୁ ରୋଗ ଜଣକଠାର୍ୁ ଅନ୍ୟ 
ଜଣକୁ ଡ଼ିଏ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସଂସ୍ପର୍ଗଜ ରୋଗ ୯ Contagious disease ) 
କୁହାଯାଏ । ସଂସର୍ଗ ଦୁଇ ସରକାର ହୋଇ ଥାଏ ଯଥା-ସ୍ତତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସର୍ଗ ଏବଂ 
ପରୋକ୍ଷ ସଂସର୍ଗ । ଯେଖିଠି ରୋଗୀର ଦେହି ସୁସ୍ଥ ସେକର ଦେହ ସ୍୍ର୍ଶ କରି 
ଜୀବାଣୁ ସୂତ୍ଥ ଲେକ ଦେହକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ ତାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ସଂସର୍ଗ କହନ୍ତି । 
ଯେଖିଠି ରୋଗୀର ଛ୍ବିନିଷପର୍ତ ବ୍ୟବହାରଦ୍ଵାରା ସୂସ୍ତଗେକ ଦେହବୁ ଜୀବାଣୁ 
ସଂକ୍ରମଣ ଘଟେ ତାହାକୁ ପରୋକ୍ଷ ସଂସର୍ଗ କୁହାଯାଏ ! କାଛୁ, ଯାଦୂ, ବିଇଞଚି 
ଆବି ସମସ୍ତ ଚର୍ମ ରୋଗ ଏବଂ ଉପଦଂଶ € $ହhilis ) ପର୍ଚିସବାୟୁଗତ 
ରାଗ ପତ୍ୟ ସଂସର୍ଗଦ୍ବରା ହୋଇଥାଏ । ବେଷୀଦିନ ଜୂୃଷ୍ଠ ରୋଗୀର ସଂସ୍ପର୍ଶରେ 
ଆସିରେ କୁଷ୍ଠ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ । ହଇଢା ଓ ଆତ୍ତିକ ଜ୍ଵର ପ୍ରତି ରୋଗୀର 
ସେବାକାରୀ ହାତ ନିଧୋଇ ଖାଇବା ଜିନିଷ କ୍ଧୁଲିଲେ ସେ ସବୁଦ୍ଧାରା ରୋଗର 
ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଧାଏ । 


ପରୋକ୍ଷ ସଂସର୍ଗଦ୍ଵାରା ଯଷ୍ଣା, ବସନ୍ତ ହାଡ଼ଫୁଟି, ଗାରୁଆ, ଡ଼ିପ୍ଥେରିଆ, 
ଜୂଷ୍ଣ ଆଦି ରୋଗ ପ୍ରସାର ଘର କରେ | ରୋଗୀ ବ୍ୟବହାର କରିଥିବା ଏବଂ 
କରୂଥିନ। ନୂଗାପଟା, ଶେଯବିନଣା, କଂସାବାସନ, କଲମ, ପେନସିଲ, 
ବହିପତ୍ର ୍ଭ୍‌ଡି3ରେ ଏ ଲୋଗଗୁଡ଼ିକର ଢୀବାଣୁ ଇଗି ରହିଥାଏ । ସୁଚରାଂ୍‌ ସୁସ୍ତ 
ଗଘେକ ସେସବୁ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଜୀବାଣୁ ତାର୍‌ ଶରୀର ଲିତରକୂ ଯାଇ ରୋଗ 
ଜାତ କରିବା ସମ୍ଭବ ¦ ` N t 


ସଂକ୍ରାମକ ର୍ଲେଟ ବ୍ଯାଭ୍ତିର ସ୍ଥକକାର :¬ 


କୌଣସି ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ଆକ୍ରମଣ ଦେଶରେ ଦେଖାଦେଲେ ତାହା 
ଯେପଷଠି ସେକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପି ନ ଯୋଏ ଏଥିପାଲରି କେତେକ ସାଧାରଣ 
ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ପଢ଼େ, ଯଥା-୧) ବିଜ୍ଞାପନ C Notification ) 
(୨୬ ରୋଗୀର ପୃଥକାକରଣ € ଏ5୦lation 2, (୩) ରୋଗୀର ବ୍ୟବହାର୍ଯା 
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କିନିଷପତ୍ର ବିର୍ଶୌଧନ ଓ ରୋଗୀର ମଳମୃଚ୍ଥାଦିର ପରିବର୍ଜନ ୯ D୫ 
infection ), (୪) ରୋଗ " ବିରୁବରେ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶତ୍ତି ଭତ୍ଘାବନ 
€ Immunisation ), C୫) *ସଙ୍ରୋଧ ଂ € Qunrantine )› 
(୬) ସ୍ାସ୍ୟ ଶିକ୍ଷା € Health Education ) ! 


ବକ୍ଜାପନ-ସିସୂଚିକା, ବସନ୍ତ ପ୍ରେଗ୍‌ ପୀତ ଜ୍ଵର ପ୍ରଭୃତି କନକ୍ଷୟକ।ରୀ 
ସଂଜ୍ରାମଜ ରୋଗଗୁଡ଼ିଜୁ ବ୍ୟାପିବା ଦେଖାଗଲେ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଗଭ୍ୁୁକୂ ସେ ବିଷୟରେ 
ଶୀଘ୍ର ଖଦର ଦେବା ଦରକାର । ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ଦିଗଗ ପକ୍ଷଗ୍ଧ ଏସଦୁ ରୋଗର 
ନିରାକରଣ ଥରି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ । ପ୍ଥତିକାର ସ୍ବରୂପ ରୋଗ 
ବ୍ୟାପୁଥିବା ଅଞ୍ଚଳର ସେକଙ୍କୁ ସ୍ବାତ୍ଥ୍ୟବିତ୍ାଗ ପଷର୍ର ଟୀକା 'ରଞେକ୍ସନ୍‌ ଇତ୍ୟାଦି 
ଦେବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥାଏ। ତାଛଡ଼ା କୂଅ ପୋଖରୀର ପାଣ ବିଣ୍ଧାଧନ ପାରି 
ବି ଚିଂ ପାଉଡ଼ର ପୋଟାସପରମାଙ୍ଗାନେଟ୍‌ ପ୍ତଭୃତିର ବ୍ୟବହାର ମଧ୍ୟ ସେହି 
ବିତଗ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଏ । 


ରୋଗୀର ପଥକୀକରଣ-ରୋଗ ଚଣା ପଢ଼ି ମାତ୍ରେ ରୋଗୀହୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ଇେକଙ୍କଠା ର୍ର ପୃଥକ୍‌ କରିବ ଏବଂ ବାୟୁ ଚଳାଚଳ କରୁଥିବା ଏକ ଆସେଚିତ 
କୋଠରୀରେ ରଖି ଚାର ସେବାଚିକିତ୍ତାର ବଦୋବସ୍ତ କରିବ A କୋଠରାାଟି 
ଭେକ ଚଛପ୍ତଚଳ ହେରଥିବା ଘରନଧାର୍ୁ କିଛି ଦୂରରୈ ରହିବାଂ ବାଞ୍ଚନୀଯ । 
ରୋଗୀର ସେବା 43 ଚିଜିତ୍ସା ଷାଲି ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଝଉପକରଣଗୁଡ଼ିକ ସେହି 
କୋଠରୀରେ ରଖିିନ ! ସେଗୁ୍ଖିଁକୁ ବିଶୋଧନ ନ କରି ବାହାରନୁ ନେବ ନାହିଁ 
”କିତ୍ମା ଅନ୍ୟ କାହାରିକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବାତ଼ୂ ଦେବ ନାହିଁ | ଶୁଷ୍ଣଷାଜାରୀ ଏବଂ 
ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସେ କୋଠରୀକୁ ଘଦେଶ କରିବା ଅନଚିତ । 
ଶୁଶ୍ରଷାକାରୀ ଯେପରି ରୋଗଙୀବାଣ୍ଡ ଦ୍ଵାରା ଆଜ୍ରାତ୍ତ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏଥିପାରି 
ଆଗରୁ ରୋଗର ପ୍ରତିଷେଧକ ର୍ୟାକ୍‌ ସିନ୍‌ ନେଇଥିବେ ! ରୋଗର ସଂକ୍ରମଣ ଏବଂ 
ରୋଗଳାଦାଣୁଙ୍ୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ବିଷୟରେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ ଞଞାନ ଥିବା ଇଚିତ । ହି 
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ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ରୋଗ ଜ୍ବାଣ୍ୁକୁ ଏଁକ ନିଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ସୀମିତ କରି 
ରଖିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକ (ଯେପରି ନ ବ୍ୟାପନ୍ତି ସେଥିସ୍ତି ଦୃଷ୍ଷି ଦେବା | 


ହଇଜା, ବସନ୍ତ, ପ୍ରେଗ, ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର ଡ଼ିପ୍‌ଥେରିଆ ଜଳାତଙ୍କ ପର୍‌ତି 
ଯେଭି ରୋଗଗୁତ଼ିକ ଅତି ସଂକାମକ ଓ ଅତି ମାରାତୃକ ସେଗୁଡ଼ିକ କ୍ଷେହରେ 
ପୃୁଅକୀକରଣ ବ୍ଯବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ନିତାନ୍ତ କର୍ଭବ୍ଯୟ । ନିକଟରେ ଡ଼ାଭ୍ତରଖାନା 
ଥିଲେ ଚିକିତ୍ସାର ସୁବିଧା ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିରୀପତା ସକାଶେ ଏ ସ୍ଥକାର 
ରୋଗୀକୁ ସେଠାକୁ ନେଇଯିବା ବରଂ ଶେଯପ୍ତର । 


nN 
୩ । କତଶାଧନ-. ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ନଷ୍ଟାନ ରିବା କ୍ରିୟାକୁ ବିଶୋଧନ ଜୂହାଯାଏ 
ଏବଂ ଯେରି ବସ୍ତୁ ସା ହାଯ୍ୟଗେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଠ କରାଯାଏ ତାହାକୁ ବିଶୋଧକ 
€ Disinfectant >  ଜହରତ୍ି । ରୋଗୀ ଶରୀରର୍ ରୋଗ ଜାବାଣୁ 
ମଳ, ମୂତ୍ର, ବାରି, କଫ, ଶ୍ନେଷ୍ଠା ସହିଚ ବାହାରକୁ ବାହାରେ | ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସୃତନ୍ତର 
ପାଡ୍ରରେ ରଖି ନିଆଁ ରେ ପୋଟ୍ରି ଦେବ କିମ୍ମା ଚହିରେ ବ୍ ଚିଂ ପାଉଡ଼ର ଅଥବା 
କ୍ରେଶଇ ୯୯୮୦! ) ମିଶାଇ ଘରଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ପୋତିଦେବ | ଶୁଶ୍ପଷା- 
କାରୀ ରୋଗୀର ସେବା ପରେ ହାତକୁ ସାବୁନରେ ଧୋଇଲେ ଯଥେଷ୍ଟ ହେବ ନାହିଁ! 
ସାବୁନ ମରଚା ଦୂର କରିପାରେ କିନ୍ଦ୍ର ରୋଗ ଜାବାଣୁକୁ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଏହା 
ଅସମର୍ଥ । ସ୍କାବୂନରେହହାତ ଧୋଇସ ପରେ ଡ଼େଟଲ ମିଶା ପାଣିତ୍ତେ ଜିମ୍ା 
ସିରିଟ୍‌ରେ ହାତକୁ ଧୋଇ ବିଶୋଧିତ କରିବ ରୋଗୀର ଲୁଗାପଟାରୁ ରୋଗ 
~ ~~ by 
ଚୀବାଣ୍ଡ ନାଶ କରିବା ସକାଶେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୋଡ଼ା ପାଣିରେ ଭଲ ଗବେ 
ସିଝାଇବା ଦରକାର ନଚେତ ବିବି ପାଉଡ଼ର କିମ୍ଭା କଲିଚ୍ଟନ ପାଣିରେ କିଛି 
ସମୟ ବ୍ରଡ଼ାଇ ରଖିବ । ତତ୍ପରେ ସେଗୁଳ଼ିକ ଭଲ ପାଣିରେ ଧୋଇ ଖରାରେ 
ପକାଇବ । ଶ୍ଵିମ୍‌ ସ୍ଵାହାଯ୍ୟରେ ରୋଗୀର ଲୁଗାପଟା ଅନ୍ଷ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଅତି 
ସନ୍ତୋଷ ଜନକ ତାବେ ଦିଶୋଧନ କରୀଃଯାଇ ପାରେ । ଯକ୍ଷ୍ମା, ପଗ, ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର 
କୃଷ୍ଣ ରୋଗୀ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ମୁଖରେ ପଡ଼େ ତାହାର ଶବ ସହିତ ତାର ଲୁଗାପଟା, 
ଶେଯତିଛଣା ପୋଡ଼ିଦେବା ବରଂ ନିରାପଦ । 
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ରୋଗା ରୋଗକୁ ଆରୋଗ୍ର୍ୟ ହେଲେ କିମ୍ବା ମରିଗଲେ ଯେଉଁ ଘରେ ସେ 
ରହିଥାଏ ତାହାର ବିଶୋଧନ ଆବଶ୍ୟକ ! ଘରର କାଛ୍ଥ ଓ ଚଚାଣକୁ ଫିନାଇଲ 
€ Phenol ) ମିଶାପାଣିରେ ପୋଛିବା ତାପରେ କାନକୁ ଧଉଳାଇ ଦେବ । 
ଘରର ଝରକା କବାଟଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦକରି ତହିଁରେ ଫର୍ମାଲଡ଼ି ହାଇତ୍‌ ଗ୍ୟାସଜୂ ଛଅ 
ଘଣ୍ଟାଯାଏ ଅଟକାଇ ରଖିଲେ କୀଟ, ଝରକା ଚଟାଣରେ ଏବଂ ସେ ଘରର 
ବାୟୁରେ ଥିବା ରୋଗ ଜାବାଣ୍ଡ ଧୃଂସ ପାଇଥାଏ । ରୋଗୀ ଘରର ଚତୁ ଦିଗରେ 
ଏବଂ ନିକଟବର୍ଭୀ ନଂ ନ୍ଦମାରେ ଗ୍ୟାମାକ୍‌ସିନ କିମ୍ବା ବିଚି ପାଉଡ଼ର ଛିଞଚିବା 
ଦରକାର | 

[4 
° ° 

ହଇଜା ଏବଂ ଆତ୍ତିକ ଜ୍ଵରର ପାଦୁଇାଁବ ଦେଖାଦେଲେ ଯେଉି ସ୍ଥାନରେ 
ପାଇପ ଯୋଗେ ବିଶୋଧିତ ଜଳ ପୋଗାଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ ଝେସ୍ଥାନରେ ଘରେ 
ବ୍ୟବ ହୃତ ହେଉଥିବା ଜଳକୁ ବିଶୋଧନ କରି ବ୍ଯବହାର ଜରିବା ` ଉଚିତ । 
ସୂର୍ଯା କିରଣରେ ଥିବା ଅତି ବାଇଗଣି ରଶ୍ଚି € Ultraviolet rays ) 
କୂଅ, ପୋଖରୀ ଆଦି ଜଳ ରଣ୍ତାରର ଜଳର କେତେକାଂଶରେ ଜାବାଣ୍‌ ନଷ୍ଟ 
କର୍ପଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜଳ ପୂର୍ପତଃ ଜୀବାଣୁ ଶୂନ୍ଯ ହୁଏ ନାହିଁ । ଚେଣୁ ଜଳକୁ 
ଫୁଟାଇବାଦ୍ଧାରା କିମ୍ବା ବିଶୋଧକଦ୍ଧାରା ବିଶୋଧନ କରିବାକୂ ପଡ଼େ । ଗ୍ଟରେ 
ବ୍ୟବହୃଚ୍ଛ ଜକୁ 15 ମିନିଟ୍‌ ଯାଏ ଫୁଟାଇବ । ପୋଖର୍ତୀ ଏବଂ ଜୁଅ ପାଣିରେ 
ପାଣିର ପରିମାଣ ଅନୁସ୍ୟରେ ପଟାମ୍‌ ପିରମ୍ୟାଙ୍ଗାନେଟ, ବି, ଚିଂ ପାରଡ଼ର ଜିମ୍ଭା 
ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋରିଟିକ୍‌ ନ୍ଲୋରିନ୍‌ ପକାଇବ ଏବଂ ପାଣିକୁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ୟବହାର 


ନୁକରି ଛୁ|ବାଣୂ ନାଶି ସକାଶେ ଦୁଇ ତନି ଦନ ଅପେକ୍ଷା କରିବ । 


ରୋଗାପାରି ବ୍ୟବହୃଚ ହେଉଥିବ୍ତା ଅର୍ମୋମିଟରକୁ ଗର୍ମ ପାଣିରେ ଧୋର 
ବିଶୋଧନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ମ୍ବଲାହିଁ । ଚ୍ଦ୍ବାରା ଥିର୍ମୋମିଟର ନଷ୍ଟ 
ହୋଇଯାଏ । ଡଢ଼େଟଲ ମିଶା ପାଣିରେ କିଛି ସମୟ ବୃଚ଼ାଲ ରଖିବ ନଚେତ 
ୟ଼ିରିଟ୍‌ରେ ପୋଛି ବିଶୋଧନ କରିବ । 
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ବିଚିଂ ପାଡ଼ର, ଗ୍ୟାମାକ୍‌ସିନ, ଡ଼େଟଲ, ସିରିଟ୍‌ , ଫିନଲ ଆଦି ରାସାୟନିକ 
ଦ୍ବାରୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶାଧନ କର୍ୟାଯାଏ,ତାହାକୁ ରାସାଯନିକ ବିଶୋଧକ 
କୃହାଯାଏ । ରାସାୟନିକ ବିଶୋଧନ କ୍ରିୟା ସହତ ଏବଂ ସନ୍ତୋଷଜନକ । 
° 


. 

୪। କଚ ମ ସ୍ରଭତସାଧକ (Artificial Immunity) 
ଶଳ୍ତି ରତ୍ସାଦନ: :-ଅଧିକା- ଶ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ରୋଗ ଜୀବାଣୁ ଆମ ଶରୀରରେ 
ପଶୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସବୁ ସମଯରେ ରୋଗ ଗଢେଗ କରି ନ ଆଉ । ଏହାର 
କାରଣ କଂଣ ? କାରଣ ହେଉଛି ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଭୁବରେ ଏକ 
ରୋଗ ପ୍ତିରୋଧକ ଂଶର୍ତି ଆଏ । ତାହାଵଶରୀର ଭିତରକୁ ପଶୁଥିବା ରୋଗ 
ଜାବାଣୁଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କଶିଦିଏ କିତ୍ମା ସେରୁଡ଼ିକର ବୃଦ୍ଧି ତଥା ମାଗତ୍ୃଜତା ନିରୋଧ 
କରି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଜବ କରିଦିଏ । ଶରୀରରେ ସେଗୁଡ଼ିକ କୌଣସି ପ୍ତଗଘବ ବିସ୍ତାର 
କରିପାରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମକୁ ରୋଗ ହୁଏ ନାହିଁ। ଆମର ପ୍ରାକୃତିକ 
ସ୍ତତିରୋଧକ ଶଳ୍ତି ଯଦି ଚୀବାଣୂର ମୂକାବିଜ୍ଭ କରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହୁଏ ତେବେ 
ସେରୂଡ଼ିକଦ୍ଧାରା ଆମେ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହେଉ । 


ସବୁ ସେଜଙ୍କଠାରେ ସବୃ ରୋଗ ପାଇି ଆବଶ୍ୟକ ପରିମାଣ ତାକୃତିକ 
ସ୍ତିରୋଧକ ଶଳ୍ତି ନଥାଏ । ଜଣକ ଶରୀରରେ ଯକ୍ଷ୍ମାପାରି ହୁଏତ ହଘାଜ୍‌ତିକ 
ସ୍ତତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଯିଆମାଭ୍ତାରେ ଅଦି କିନ୍ତ ତାହାଠାରେ ବସତ୍ତପାଲି 
ପତିରୋଧକ ଶଳ୍ତିର ଅଗବ ଥାଏ । କାହୀଠାରେ କୈଖ୍ରି ରୋଗପାଉି କେଚେ 
ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରାକୃତିକ ପତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ଅଛି ଚୟନ ଜାଣିବା ସହଜ ହୁଏ ନାହିଁ 
ସୂଚରାଂ କୌଣସି ସଂତ୍ରାମକ ରୋଗର ପାଦୁର୍ରାବ ଦେଖାଦେଲେ ଟୀଖା ବାଂ 
ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ର୍ୟାକସିନ୍‌କୁ ଇଂଜେକ୍‌ସନ ନେବାଦ୍ଵାରୀ ଣରୀରରେ ଭକ୍ତ 
ରୋଗ ପାଲି ଆବଦ୍ୟକୀୟ ମାତ୍ରାରେ ପଡିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଏ ଏବଂ 
ତାହା ଫଳରେ ସେ ରୋଗରୁ ରଷ୍ଠୀ ମିଳିଥାଏ । ହରଳା, ବସନ୍ତ ଯକ୍ଷ୍ମୀ, 
ଟାଇଫଏଟ୍‌, ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର, ପ୍ରେଗ, ଜଳାତଙ୍କ ଆଦି ଅଧିକାଂଶ ମାରାତୂୃକ ରୋଗ 
ପାଇଁ ଏବେ ସ୍ଥତିଷେଧକ ଟୀକା ବା ର୍ୟାଳସିନ ଆବିଷ୍ଠତ ହେଳ୍ମଣି । ଏଗୁଡ଼ିକ 


Digitized by PPRACHIN, SOA 


¢ ୧୩୫ 2 


- 
Ld 


ଦ୍ଵାରା ଏକ ଘ୍ରକାର ସ୍ଥତିରରୋଧକ ବସ୍ତୁ € body ) ଜାତ ହୁଏ । 

ଏହି ବପ୍ତଗୁଡ଼ିକ ରୋଗ ଢୀବାଣୁଙ୍କୁ ତଥା ସେଗ୍ରଡ଼ିକଦ୍ଧାରୀ ନିଷ୍କାସିତ ବିଷ 
“ ~ ° 

ପଦାଥକୁ ନଷ୍ଟ ବା ନିତ୍ଭିୟ କରି ଆମ୍ତୁ ରୋଗ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା କଚେ ! 


° 

୫ । ସଙ୍ଗଚୋଧ ¢ Quarantine ୨-ପ୍ରେଗଟ ପୀତକ୍ତର ଏବଂ 
ବସନ୍ତ ଯେପରି ସଂକ୍ରାମକ ସେହିପରି ମାରାତୃକ ରୋଗ ଅଟେ । ଏହି 
ରୋଗଗଡ଼ିଜରେ ସଶରୋଧ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାୟସ୍ତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ 
ରୋଗୀର ସଂସର୍ଗରେ କୌଣସି ଗେକ ଆସିଥିଲେ ଚାହାଦ୍ଵାରା ରୋଗଜୀବାଣୁ 
ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ଥାଏ। ତେଣୁ ଚାହାକୁ ନିହିଷ୍ଟ କେତେଦିନ ପାଉଁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ 
ସହିତ ମିଳାମିଶା କରିବାକୁ ଦିଆଯାଏ ନାହିଁ । ଏକ ସ୍ଵତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ଚା 
ଅଟକ ରଖିବାକୁ ପଢ଼େ । ଅଟକ ରଖିବାର ସମୟ ପେ ପୀତନ୍‌ୃର, ବସନ୍ତ 
ପାଲି ଯଥାକ୍ରମେ 6, 9 ଏବଂ 14 ବିନ । $ 


୬ | ସ୍ପାସ୍ଥୁ“ ଶିକ୍ଷାଆମ ଦେଶର ବିଶେଷ କରି ପଛ ଅଞ୍ଚଳର ଲେକେ 
ରୋଗର ବୈଜ୍ଞାନିଜ ନିରା କରଣ ପଛତି ବିଷଯରେ ଅନଭିଜ୍ଞ | କୌଣସି ସଂଜ୍ରାମକ 
ରୋଗର ହାଦୁର୍ଭାବ ଦେଶରେ ଦେଖାଦେରେ ସେମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଚଯତ୍ତୀତ 
ହୋଇ ପଡ଼ଚି । କେତେକ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧ ବିଶ୍ଵାସଦ୍ଵାରା ଗ୍ବବିତ ହେବା ଦେଖାଯାଏ !} 
ଚା” ଫଳରେ ରୋଗର ଦୃଢ଼ ନିର୍ହାକରଣ ହୋଇପାଶର ନାହିଁ ଫଳରେ ଅଧିକ 
ସଂଖ୍ୟାରେ ମରୈଙ୍ଗ ରୋଗଣ୍ଢେ ପଡ଼ି ମରନ୍ତି । ,ତେଣୁ ଆଚିଜାଲ୍ତି ଚୌଣସି 
ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଦେଶଣୈ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଲେ ସରକାରଙ୍କ ` 
ପର ଘେବ ଶିଷା ଦିଗରେ ଅଧିକ ଚତଘ୍ଘରତା ପରକାଶ ପାଏ । ସେଥିପ୍ରାଲି 
ଖବର କାଗ୍ରଜ, ରେଡ଼ିଓ, ସିନେମା ସ୍ତସମିତି ଜରିଆରେ ନେକକ୍ସ ରୋଗର 
ଲକ୍ଷଣ ଓ ଚାହାର ନିରାକରଣ ଆଜ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଏ । 


ନିମ୍ପରେ ତରତର କେଚୋଟି ସାଧାରଣ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ସଂଚନ୍ଧରେ 
ସୂତନା ଦିଆଗଇ :¬ 
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ଏକ) ଵସୂଚକୀ ଓ ଅନ୍ଗରିକ କ୍ର $ 
ଲ୍ଷଣବିସୂଚିକା ରୋଗର ମୂଖ୍ଯ ଲକ୍ଷିଣ ହେସସ-ଝାଡ଼ାବାନ୍ତି 
ଏ ରୋଗରେ ଅତି ଚରଳ ଝାଡ଼ି। ହୁଏ ଓ ତାହା, ଦେଖିବାକୁ ଚାଉଳଧୂଆ ପାଣିପରି 
ଦିଶେ । ଝାଡ଼ା ଓ ବାଡିରେ ଶରୀରରୁ ଅତ୍ୟଧିକୁ ଜଳୀଯ ଅଂଶ ନିଷ୍ଟାସିତ ହେବା 
ଦ୍ଵାରା ଆଖି ଗାଲ ପଶିଯାଏ, ଚମ ହେଗ୍କୋର ଦିଶେ,ନାଡ଼ି ଦୂତ ଓ କ୍ଷୀଣ ହୁଏ, 
ଗୋଡ଼ହାତ ଟାଣି ହୁଏ ଏବଂ ପରିସ୍ତା। ବନ୍ଦ ହୋଇ ଆସେ । ଭୋଗୀଜୂ ଖୁବ 
ଶୋଷ ହୁଏ ଓ କ୍ରମେସେ ଅବଶ ହୋଇପଡ଼େ । ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଶୀଘ୍ର ଚିକ୍ଚିସିଚ 
ନହେଲେ ରୋଗୀର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିପାରେ । 


ˆ ଅନ୍ତ୍ଵିକ କଲରର ଲଁ୍ଷାଣ-ଆବିକ ଜ୍ବରରେ ରପଟ ଫାମ୍ପି ଜ୍ଵର ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ! 
ଜୀବାଣୁମାନେ ଅନ୍ତନଳ଼ୀରେ ଘା କରିବା ହେତୂ ପେଟ ଦରଜ ସ୍ପଗେ |! ପ୍ରଥମେ 
ମଦଦ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ଅଧିକ ଅର ଝାଡ଼ା ହୁଏ । ଜ୍ଵରର ମାଭ୍ରା ଦିନକ 
ଭିତରେ ଢମ୍‌ ବେଶୀ ହୁଏ କିନ୍ଧ ଦେହରେ ସବୁବେଳେ ଜ୍ଵରଥାଏ | ପ୍ରଥମ 
ସପ୍ଥାହରେ ଜ୍ଵର କ୍ରମାଗତ ବର଼୍ ଗ୍ରଲେ ! ଦ୍ବିତୀଯ ସପ୍ତାହ ଶେଷ ଅଡ଼ତୂ ରୋଗୀ 
ଜ୍‌ ରରେ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇ ପେ । ମଝିରେ ମଝିରେ ୍୍ଥଳାପ କରିବା ଏବଂ ମୂଳ ଯିବା 


ଦେଖାଯାଏ । ଚତୁର୍ଥ ସପ୍ତାହରେ ଜ୍ଵର ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଆସି ଦେହର୍ଧ ପୃର୍ଖ 
ଗବରେଂ' ଓହ୍ାଇଯାଏ, 


4 ¢. 
କୀବାଣୁ ସଂଲ୍ଥମଣ-ଉପରୋଡ୍ତ ଦୂଇଁଟି (ରୋଗଦ୍ବାର୍‌ ପୌଵ୍ଟିକ ନଜୀ 
ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୁଏ । ଉତତୟର ଜୀବାଣୁ ଜଳ, ଖାତା ବଂ ମାଛିଧ୍ାରା ସଂକ୍ରମିତ 
ହୁଏ । ବିସୂଚିକାର ଜୀବାଣୁ କମା ୬) ପରି ଦେଖାଯିବା ଯୋମ୍ଭୁ 
ତାଳୁ କମା ବାସିଲସ୍‌ କୁହାଯାଏ । ଆନ୍ତିକ ଜ୍ଵରର ଜୀଦାଣୁକୁ ଟାଲଫସ୍‌ ବାସିଲସ୍‌ 
CTyphus bacillus) ଛୁହାଯାଏ । ୯ ` 


ol 
ସ୍ରତତଷେଧ ¬ ବିସଚିକା ଏବଂ ଆତ୍ମିକ ଜ୍ଵରର ଧାନ ଘଚିଷେଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା 
ହେଉଛି ରୋଗ ପାଲି ଘଟିଷେଧଜ ଇଂଳେକସନ ନେବା ଏବଂ ଚହିଁ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 
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’ 
ଖାଦ୍ୟ ଜଳ ଏବଂ ମାଛି ସ୍ତତି ସାବଧାନ ରହିବା । ରୋଗୀ ପାଲି ଅଲରା 
ଘର ବଦୋବସ୍ତ କରିବ ! ମାଛିଜୁ ତାର ମଳମ୍ବୃତ୍ତ ବାରି ପ୍ରଭୃତିରେ କସିବାକୁ 
ଦେବ ନାହିଁ । ପୃରଦିବଖ୍ିତ ଭପାଯତ୍ତେ ସେରୁଡ଼ିକର ଏଦଂ ଚାର ଲୁଗୀପଟାର 
ବିଶୋଧନ କରିବ । ନାଛି ଯେପରି ନାଦ୍ୟ ଉପରେ ନ ବସେ ଏଥିପାଲି ରନ୍ଧା 
ଖାଦ୍ୟକୁ ଘୋଡ଼ାଇ ରଖିବ । ଗରମ ଥାଇ ଆଉ ଖାଦ୍ୟ ଖାରଲେ ମାଛି ତହିଁରେ 
ବସି ପାରେ ନାହିଁ ! ବ୍ୟବହାର ପୂର୍ବରୁ ଦୁଧ ଏବଂ ପାଣିକୁ ଭଲଗବେ ଫୁୂଟାଇବ | 
ଯେଉି ଫଳଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନ ରାଛି ଖାଉ ସେଗ୍ଗୃଡ଼ିକ ପଟାସ୍କ ପରମାଟଙ୍ଗାନେଟ୍‌ 
ପାଣିରେ ଖିଆଯିଦା ପର୍ବର ଭଲଗବେ ଧୁୂଆଯିବା ରଚିତ ! ରୋଗ ବ୍ୟାପିବା 
ସମୟରେ ଗୁଟିଆ ଦୋକାନ ଏବଂ ହୋଟେଲରେ ଖିଆପିଆ, କରିବ ନାହିଁ । 


ଖାଦ୍ୟ ଇେତତରେ ମାଛି ଆକୃଷ୍ଟହୋଇ ଘରେ ପଶୈ ଧରୋଗୀ ଘରେ 
କିମ୍ବା ରୋଷାଇ ଓ ଗେଜନଶାଳାରେ ଖାଦ୍ୟ ଜଣିକା, ଅଇିଠା ବାସନପତୁ ପଢ଼ି 
ରହିବାକୁ ଦେବ ନାହିଁ । ସେଗୂତିଜ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପରିଷ୍ଠତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ | 
ଘ୍ତଚ୍ୟହ ଘରର ନହଳାନଙର୍ଦମା, ପାଇଖାନାକୁ ସଫାକରି ତହିଁରେ ଫିନାଇଲ ବୃ ଚିଂ 
ପାରଡ଼ର ପକାଇବ ।! ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଘର ପାଖରେ ଜମାଇ ରଖିବ ନାହିଁ । 
ଚାହା ମାଛିକୁ ଡ଼ିସ ଦେଇ ବଂଶ ବବି କରିବାରେ ସୂଯୋଗ ଦିଏ । ହରା 
ଇଗିଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ନିରାପରା ପାଉି ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ବିଷଗଳୁ ସେ ବିଷୟରେ ସଂବାବ 


ଦେବା ନିଚାର ଆବଶ୍ୟକ ! ' 
”” ! s 
(ଖ) ବସକୁ $ ଯକ୍ଷ୍ନାଦ୍ରସତ ହେଲେ ରୋଗୀର ଟେହେର!ା ବିଜୃତ 
ଛହବା ଯାଶଙ୍କା ଆଏ । କ୍ଷ ଗୋଟିଏ ମାରୀଚବୃକ ରୋଗ ! 


ବସକ୍ତ ବ୍େଗର ଲକ୍ଷଣଦୁଇ ନ୍ଚିନିଦିନ ଜୂର ହେବା ଧିରେ ହାତ ଘୋଳଜା 
ବିନ୍ଧା କରି ବସଚ୍ତପୂୁଡ଼ିକ ଦେହ ସାରା ଚ୍ଠେ ! ପ୍ରଥମେ ମୁହଁ ଓ ମଣିବନ୍ଧରେ 
ଏବଂ ଶେଷରେ ଗୋଡ଼ରେ ଉଠିଆଏ ¦ ଏପରିକି ଅରେ ଅରେ ପାଟି, ଆଖି, ନାକ 
ଓ ଚଣ୍ଡି ରିତରେ ଦେଖାଯାଏ ।! ଏଗୁଡ଼ିଜ ଦେଖିବାକୁ ଘିମିରି ପରି କିର୍ସ ବର୍ଶରେ 
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ଜଲ । ଉଠିବାର ଦୁଇ ତିନିଦିନ ରିତଖେ ଏଗୁଡ଼ିକ ପାଣିପୂର୍ଣ ହୋଇ 
ବଡ଼ ଦିଶେ ଏବଂ ନଅ ଦିନଂ ବେଳକୁ ପାନ୍ତି ପୂଜପୂର୍ଣ ହୁଏ । ବସନ୍ତରୁତ଼ିକ ପାଚିବା 
ସମୟରେ ରୋଗୀ ଘ୍ରବଳ ଚ୍ଵର ଓ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଆକ୍ରାତତ ହୁଏ ଏବଂ ତାହାଠାରେ 
ନାନା ବିଜାର ପ୍ରକାଶ ପାଏ । ପରବର୍ରୀ ଆଠ ଦିନ ଭିତରେ ଫୋଟକାଗୁଡ଼ିକ 
ମଉଳି ବକଳ ବାନ୍ଧେ ଏବଂ ବକଳା ପୂଖି ଝତ଼ିବାକୁ ଗଗେ । ରୋଗୀନୁ ରୋଗରୁ 


ମୂସ୍ଥ ହେବାଜୁ ପାଯ଼ୁ 21 ଦିନ ସାରିଥାଏ । ବକଳା ଝଡ଼ିବା କାଳରେ ପଧାନତଃ 
ରୋଗୀଠାରୁ ରୋଗ ସଂକ୍ରମିଚଂ ହୁଏ । 


ଯକ୍ଷ ଲକ୍ଷଣଙୃଯକ୍ଷାର ବୀବାଣୁ ଶର୍‌ୟରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ 
ରୋଗର ଇଷଣ ପକା ପାଏ ନାହିଁ। କୌଣସି କାରଣରୁ ଶରାରର ପତିରୋଧକ 
ଶକ୍ତି କମିଗଲେ ଉ୨ବାଣୁ ବୃହିପାଏ ଓ ରୋଗର ଇଷଣ ସ୍ଥବାଶ ପାଏ । 
ନଚନାଜୀର୍ଣ "ସହରମାନଙ୍କରେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶର ଅଗବଯୋଗୁ ସେଠାରେ 
ରୋଗର ପ୍ରକୋପ ବେଷ୍ୀ ଦେଖାଯାଏ । ଏ ରୋଗର ସାଧାରଣତଃ ଲକ୍ଷଣ 
ଗବେ ସତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶରୀର ତାପମାଢ୍ଥା ୨୨.4°୮ ଜୂ ବୃଦି ପାଇବା 
ଦେଖାଯାଏ । ରାତିରେ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଝାଳ ବାହାରେ । ଖାଇବା 
ପିଲ୍‌ଦାକୁ ଇଚ୍ା ହୁଏ ନାହିଁ । ଶରୀର ରଭ୍ତହୀନ ହୁଏ ଏବଂ ଶରୀର ଓଳଚନନ 
ଧୀରେ ଧୀଲ୍ଲେ କମିଯାଏ ! ଢୀବାଣୂମାନେ ଫୁସଫୁସବରେ ଗାତ କରି ପ୍କାରି । 
ତେଣୁ ଛାତି ଦରଜ ସ୍ପରେ । ବିନା a ମାସାଧିକୁ କାଳ ଖୁଁ ଖୁ ଜାଶ 
ହୋଇଥାଏ । ରୋପ ପୂର୍ଣା ହେଲେ କଫ ହିତ ରଭ୍ତ ପଡ଼େ । ରୋଗୀ ଯଦି 


ଚିକିସ୍ତିତ ନ ହୁଏ ତେବେ ସେ ଅଧିକ ଜର୍ଶଶୀର୍ଶ ହୋଇଯାଏଂଓ ହଥାୟ ଦୁଇ ତିନ୍ଟି 
ବର୍ଷ ଭିତରେ ମୃତ୍ୟୁ ବରଣ କରେ । 
° 
ଜୀବାଣ୍ଡ ଇଂକ୍ରମଣ-ବସତ୍ତ ଓ" ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗର ଜବାଣୁ ବାୟୁଦ୍ଧାରୀ 
ସାଧାରଣତଃ ବ୍ୟାପେ । ରୋଗୀ ସର୍ହିତ ଏକଚ୍ଚ ଚଳଚଳ ଖାରବା ପିଇବା 
ଜିତ୍ମା ଡାହାର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯା ଜିନିଷ ପଉତ ବ୍ୟବହାରଦ୍ଧାରା ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମିତ 
ହୋଇପାରେ | ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗୀର ଛେପଖକ୍କାର ଏବଂ ବସନ୍ତର ପୂଜ ଓ ବକଳାରେ 
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ରୋଗର ଜାବାଣୁ ଆଏ ! ମାଛିଦ୍ଵାରା ସେ ସବ୍ରର ଜୀବାଣୁ ଘ୍ଥାନାନ୍ତରିତ ହୋଇ 
ଖାଦ୍ୟ ଦ୍ରବ୍ୟରେ ମିଶିଲେ ଖାଦ୍ୟ ଖ୍ରୋଗର ଢାରଣି ହୁଏ ! ଯକ୍ଷ୍ମା ରୋଗାଚ୍ରାନ୍ତ 
ପଶୁର ମାଂସ ଓ ଦୁଧକୁ ଖାଦ୍ୟର୍ତେ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଅନେକ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ 
ଉଦ୍ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥାଏ । 


ସ୍ତ ଷଖଧ "ଉପରୋକ୍ତ ଦୁଇଟି ସରକାର ରୋଗ ଆଜୁମଣର୍ତ ରକ୍ଷା ପାଇବାର 
ଶ୍ଡେଷ୍ଠ ରପାୟ ହେରଛି ରୋଗର ସ୍ତଚିଷେଧଙ ର୍ୟାକସିନ । ନେବା । ଯକ୍ଷ୍ମା ପାଇଁ 
ବି. ସି. ଜି ଏବଂ ବସତ୍ତ ପାରି ଗୋବାଳ ଟାଢା ଦିଆଯାଏ । ରୋଗୀକୁ ଅରଗା 
ଘାରେ ରଖି ସେବା ଚିକିସ୍ଥା ଜରିଟଂ। ତାହା ସହିତ ମିଳଂମିଷା, ଖିଆପିଆ କରିନ୍ନ 
ନାହିଁ କିମ୍ବା ତାହାଦ୍ଵାରା ବ୍ୟବହୃତ କୌଣସି ଜିନିଷପତ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବ ନାହିଁ 
ରୋଗୀଜୁ ହସ୍‌ପିଟାଲକୁ ନେଇଯିବା ସବୁ ଦିଗର ନିରାପଦ ଅଧିକ ଫଳପ୍ରଦ 
ଚିକିତ୍ସା ସକାଶେ ଯଷ୍ଥା ରୋଗୀାଜୁୂ ସ୍ବାସ୍ଥ୍ୟ ନିବାସ Sanato୮ଧmଛୁ 
ପଠାଯାରଥାଏ ! 


(ଗ) ମଧ୍ଯାଭଲେରଆ ଓ ବାତକ୍ସର 


ମସା ଲର ଆ ଲଙ୍ଷଣ-ମ୍ୟାଲେରିଆର ଜାବାଣୁ ଦେହରେ ପ୍ରବେଶ ପରିବାର 
12 14 ଦିନ ପରେ ଦେହ ଭିଡ଼ିମ୍ପୋଡ଼ି ହୋଇ ଶୀତ ® କମ୍ପ ସହିତ ଜନର ଆସେ । 
ଦେହର ତାପ ମାତୀ 105° ଫ୍ାରେନ୍ହାଇଟ୍‌ ବା ତହୁରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ । 
ଦିନେ ବା ଦୃଇ ଦିନ ପରେ ଖଳ ଦେଇ ଟ୍ଥର ପୂର୍ଶ ଗବରେ ଦେ ହର୍ର ଓହ୍ଲାଇଯାଏ ¦ 

ଏଂରୋଗରେ ମୂ ବିନ୍ଧେ ପି ବାରି ହୁଏ ଏବଂ ଦେହରୁ ଝାଳ ବାହାରେ । 
ବିଭିନ୍ନ ମ୍ୟାଲେରିଆ ଜୀବାଣୁ ଦେଖାଯାଏ । ଜୀବାଣୁ ଅନୁସାରେ ଦିନେ ଦୁଇଦିନ 
ବା ତିନିଦିନ ବ୍ୟବଧାନରେ ଜର 'ପୂନଃ ପୂନଃ ଆସେ ଧୂ ପାଳି କରି ଜ୍ଵର ହେବା 
ହେତୁ ଲୋକେ ଏ ରୋଗକୁ ପାଳି ଜୂର ମଧ୍ୟ କହିଥାତ୍ତି । ମ୍ୟାଲେରିଆର ଜାବାଣୁ 
ଦେହର ଲେହିତ ରଭ୍ତକଣିକା ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ ! ରୋଗ ବେଶୀ ଦିନ ଧରି 
ହେଲେ ଦେହ ରଢ୍ତଶୃନ୍ୟ ହୋଇ କଥା ଦିଶେ ଏବଂ ପାହା ବର୍ଡ଼ ଆଏ । 
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ବାତକ୍ସର ' ଲକ୍ଷଣବାତ ଜୂରରେ ଅମାବ୍ୟାସ୍ୟା ଓ ପୃିମା ବେଳକୁ ଦେହ 
ଦ୍ରାତ ଦରଜହୋଇ ଏବଂ ଗ୍ରର୍ଜ ଗ୍ରଡ଼ିକ ଫୁଲି ପ୍ରବଳ ଜ୍ଵର ହୁଏ । ରୋଗର ନାବାଣୁ 
ଲସିକା ନନୀରେ ଲସିକା ଯାତାୟତ ପଥ £୍ଷାଧା ସୃଷ୍ଟି କରେ | ଫଳରେ ହାତ 
ଗୋଡ଼କୁ ଫୁଇ ଗତେ ବା ହାଡ ଗୋଡ଼ ଫୁଲିୟ୍‌ୟଏ । କିଛି ଦିନ ପରେ ଜ୍ଵର ଛାଡ଼ି 
ଯାଏ ଏବଂ ହାତଗୋଡ଼ରୁ ଫୁଇ ମଧ୍ୟ ର୍‌ଲିଯାଏଂ ବାରମ୍ବାର ଜର ହେବା ହେତୁ 
ହାଚ ଗୋତ଼ର ଫୃସ ସ୍ଥାୟୀ ହୁଏ ଏବଂ କ୍ରମଶଃ ବ୍ଦ୍ଧି ପାଏ । ରୋଗ ପୂରୁଣା 
ହେଲେ ହାଚ ଗୋଡ଼ ଝଗାଦର ହୁଏ ¦ ହାତ ଗୋଡ଼ ବ୍ୟଚୀତ ଶରୀରର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 


ଅଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଦର ହେବା ଦେଖାଯାଏ । 
MJ 


‘ କୀବାଣୁ ସଂକ୍ରଣ-ମାର ଅଆନୋଫୈଲିସ୍‌ ମଶାଦ୍ଵାରୀ ମ୍ୟାଲେରିଆ 
ଜାବାଣୁ ଏବଂ ` ମାଣଢୁଏଲେକ୍ସ ମଶାଦ୍ଵାରା ବାଚନ୍ଵରର ଜୀବାଣୁ ସଂକ୍ରମିତ 
ହୋଇଥାଏ ।!, ମଶୀ ରୋଗୀକୁ ଜାମୁୂଚ଼ି ରକ୍ତ ସହିତ ରୋଗର ଜାବାଣୁଗୁଚ଼ିକ 
ଗହଣ କରେ। ସେଗ୍‌ୂ ଡ଼ିକ ମଶା ପେଟରେ ପରିବହିତ ହୁଅନ୍ତି । ମଶା ତାହାପରେ 


ସୂଯ ଗେକଜୂ କାମୁଡ଼ିରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସୂଯ ଲୋକର ଦେହଜୂ ଯାଇ ରୋଗ 
ଜାତ କରେ । 


ସ୍ରଭତଷଧ¬-ଏ ଦୁଇଟି ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମଶା ପତି 
ସାବଧାନ ହେବାନୁ ହେବ । ମଶା ଯେପରି ନ କାମୁଡ଼େ ଏଥିପାରି ଶୋଭୁବା 
ବେଳେ ରୋଗୀ ଏବଂ ଘରର ଲେକମାନେ ମଂଶାରି ଟା କ୍ଷୋଇବେ ! ତାଛଡ଼ା 
ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ମଶା ' ଯେପରି ନ କାମୁଡଢ଼େ ସେଥିପ୍ରତି ଉପଯୁଗ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା 
କରିବା ଦରକାର | ମଶା ଦିନବେଳେ ଅନ୍ଧାରିଆ ଥାନରେ ଲୁଚି ରହି ହେଠାରୁ ବାହରେ 
ଏବଂ ସେକଙ୍କୁ କାମୂଡ଼େ । ସେଥିୟଗି ଶୋଇବା ପଢିବା ଘରେ ବେଶୀ ଜିନିଷ 
ପତ୍ତ ରଖି ଘରକୁ ଅନ୍ଧାରିା କରିବ ନାହିଁ କିମ୍ମା ଘ୍ର ନିକଟରେ ଗଛ ଲର୍ତାକୁ ଗହଳିଆ 
ଗବେ ବଢିଦାଳୁ ଦେବନାହିଁ । ବାସୟ୍ ଆୱଜ୍ମକ ଘ୍ରବେଶ ପାଇଲି ଘରର ଝରକା 
ଖୋଇ ରହିବା ଉଚିତ ¦ ଘର ଗ୍ରରିପାଖେ ଯଦି ଛୋଟ ଛିଦ୍ର ବିଶିଷ୍ଠ ତାର ଜାଲି 
ଘେରାଇ ଦିଆପାଏ ମଷାଙ୍କ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା ମିଳେ ! 
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' 

ମଶା ପର୍ବ ଦଳ ଗାଡ଼ିଛ୍ଞ, ନଳା, ଖାତରେ ଜମିଥିବା ପାଣିରେ ତ୍ରି୍ସଦେଇ 
ବଂଶ ବୃଛି କରେ | ଏପରିକି ଓଦା ଓ ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଡ଼ିମ ଦିଏ । 
ରୋଗର ବ୍ୟାପ୍ତିକୂ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ହେଲେ ମଶାର ବଂଶ ବିଜୁ ଆଯରତ କରିବାକୁ 
ହେବ । ପୋଖରୀ ଗାଡ଼ିଆରୁ ,ଵିଳ ସଫା କରି ତହିଁରେ ଛୋଟ ମାଛ ରୁଡ଼ିଏ 
ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସେମାନେ ମଶାର ଡ଼ିମ୍ଢ ସରା ଏବଂ କୋଷାଜୂ ଖାଇ ନଷ୍ଟ କରି 
ଦେବେ । କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଅଯଥା କଳ ଚମି ରହୁଥିଲେ | ସେ ସ୍ଥାନକୁ ପୋଚି 
ଉଚ୍ଚା କରିବା ଦରକାର । ତାହା ସମ୍ଭବ ନଧହଲେ ସେଠାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ 
ଆଦ୍ର, ସସରିଆ ସ୍ଥାନରେ କିରାସିନି ମିଶା, ତ଼ି.ତ଼ିଟି ଜିମା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କୀଟନାଶକ 
ଞିଷଧ କିଛି ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ପଜାଖବ । ଘରର ଏବଂ--ସରର ନଳା ନହିମାଗଡ଼ିନ 
ନିୟମିତ ତବେ ପରିଷ୍ଠତ ରଖିବା ଦରକାର ଓ ତହିଁରେ ? ଧାରୀବାହିକରବେ ଭକ୍ତ 
କୀଟନାଶକ ଞିଷଧ ପକାଯିବା ଆବଶ୍ୟତ । 


= 


(ଘେ) ଜଳାଡଙ୍କ-ଏହା ଏକ ସାଂଘାତିକ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ଳିନ୍ଭ ଏଥିରେ 
ମ୍େେକେ ବ୍ୟାପକ ବେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ନଥାତ୍ତି । 


ଲକ୍ଷଣ¬ରୋଗର ଳୀବାଣୁ ଶ୍ଡରୀରରେ ପ୍ରବେଷ କରିବାର 30 ଦିନଚ୍ଗ 
3 ମାସ ଭିତରେ ରୋଗର ଇକ୍ଷଣ ଘ୍ରକାଶ ପାଏ ¦ ଏ ରୋଗରେ ରୋଗୀ 
ବିହୂଳିଚ ଅବସ୍ଥାରେ ରହେ । ଆଙ୍ଥେବ, ଶହ ଏବଂ ” ଅନ୍ତା ପବନ ତାହା ପତି 
ଅସହ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ` ଏବଂ ସୋହଁନଳ ଦେଖିଲେ ଆତଵଦିଚ ହୁଏ । ଚୂଢୂର ବିଲୁଆ 
ପରି ଶବ୍ଦ କରିଦ୍ଧାଠାରୁ ଆରର୍ମ କରି ନାନା ବିକାର ତାହାଠାରେ ପକାଶ ପାଏ । 
ଯି ଗେକଠାରେ ଏ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ସକାଶ ପାଏ ତାହାର ଦୂଇ ଚିନି ଦନ 
ମଧ୍ୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଗ୍ଠିତ ଜାରଣ ଏହାର ଚଳିତ୍ସା ନିମନ୍ତେ ଆଜି . ପ୍ୟାର 
ବଵୌଣସି ଞ୍ିଷଧ ଆବିଷ୍ଟୃତ ହୋଇ ନାହିଁ § 


କୀକାଣ,ୁ ସଂକ୍ରମଣ ପାଗଳା କୂଢୂର, ବିଲୁଆ ଏବଂ ବିରାତ଼ିର ଗାଁଵରେ 
ଏ ରୋଗର ଢୀବାଣୁ ଆଏ । ସ୍ଟେମାନେ କାମୂତ଼୍ିଲେ ବା କୌଣସି କ୍ଷତ ସ୍ଥାନକୁ 
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`ଗୁଟି ଦେଲେ ଜୀବାଣୁ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ ଏବଂ ଚିରାଗଜାତ କରେ । 
ରୋଗୀ ଯଦି ଅନ୍ୟ ସେକଜୂ କାମୁଡ଼ି ଦିଏ ସେ ମେକ ମଧ୍ୟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ 
ହୋଇଥାଏ। : ନ 


ସ୍ରଭତଶଖଧ-ଆଣ୍ଡି ରାବିକ୍‌ ଭ୍ୟାକସିନ' ଦେବାହିଁ ଏ ରୋଗର ଏକମା 
ପ୍ରତିଷେଧକ | କୂକୂର ପାଗଳା କି ନୂହେଁ ଅନେକ ସମୟରେ ଚାହା ଜାଣିବା ସହଜ 
ହୋଇ ନଥାଏ ! ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଚୂକ୍କର କାମୁଡ଼ିଲେ 10 ଦିନ ରିତରେ 
ର୍ୟାଜ୍‌ସିନ ନେଇଯିବା ନିରାପଝ । ପତି ତିଛ୍ଲାର ସଦିର ହସପିଟାଲରେ 
ବିନାମୂଲ୍ୟରେ ଏ ର୍ୟାକ୍ସିନ ଦେବାର ବ୍ଯବସ୍ଥା ଅଛି । z 

ର & 

ବୂଇ କୂତୂରଙ୍କଦ୍ଧାରୀ ଏ ରୋଗ ସଂକ୍ରମିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଥିବାର୍ର 
ସହରାଞ୍ଚଚମାନଙ୍କଙ ବୃଘ କୁକୁରକୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ଧରି ମାରି ଦିଆଯାଏ । 
କାମୁଡ଼ିଥିବା କୂକୂର ପାଗଳ କି ନୂହେଁ' ତାହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ତାହାକୁ 10 ଦିନ 
ଯାଏ ବାନ୍ଧି ରଖାଯାଏ | ପାଗଳ ହୋଇଥିଲେ 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ 
ଘଟେ | ପାଗଳା ଜୂକୂରର ଆଖି ଇଲ ଦିଶେ, ପାଟିରୁ ଗଳ ଗତୁୂଆଏ, ଖାଇବାକୁ 
ଦେଲେ ଖାଏ ନାହିଁ, ଡ଼ାଜିରେ ଶୂଣେ ନାହିଁ କିମ୍ପା ଜଙ୍ଗ ଡ଼ ହତ୍ମଏ ନାହିଁ | ସର୍ବଦା 
ଏଣେତେଶେ ଦଉତୃ ଥାଏ । ଏପରି ଜୂକୂର ପାଖରୁ ସାବଧାନ ରହିବ । 


~ 
© 


ଡ଼) କଷ୍-ସଂସଗକ ଗୋଗଗଟୁଡ଼କ ରେ କୂସ୍ଟ୍ ଅନ୍ୟତମ | ଏଥିରେ 


ଶରୀର ବିଶେଷ ଗବେ ବିକୃତ ତଥା ବିକଳାଙ୍ଗ 6 ଛଯାଏ । « 
' 


ଲକ୍ଷଣ-ରୋଗର ପଥମ ଏବଂ ପଧାନ ଭଷଣ ହେଉଛି ଦେହରେ ଛଭ 
ବାହାରିବା | ଛଉ ାନଟିରେ ଚମ ଇଇ ଦିଶ ଏବଂ କିଞ୍ଚିତ ଡମାଟା ହୁଏ, 
ବାଛ ଉପୁଡ଼ି ପଡ଼େ ଏବଂ ଝାଛ ବାହାକୁ ନାହିଁ । ସେଠାରେ ଚମ ବଧିରା 
ହୋଇଯାଏ, ଛୁଲିଲେ ଜଣା ପଢ଼େ ନାହିଁ ¦ ଛଉର ଧାର ସାମାନ୍ୟ ଭଚ୍ଚ 
ହୋଇ ରହେ | ଚାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆକାରରେ ଓ ସଂଖ୍ୟାରେ ବଢିଥାଏ । 
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° ’ 
କିଛି ସମୟ ପରେ ନାକ,ମୁହଁ, ଢ଼ାନ ଫୁଲି ଗଲ ଓ ବିକ୍ତ ଦିଶେ ! ତହିଁରେ 
ଗୁଟୁଳଢିମାନ ୯Nଠଏuା$) ଜାତ ହୁଏ | ଏହି ସମୟରୋ,ରୋଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଂକ୍ରାମକ 
ହୁଏ ଏବଂ ଜାବାଣୂ ଅନ୍ୟକୁ ଝିଏଁ । ପରବର୍ଭୀ ଅବସ୍ଥାରେ ହାତ 
ଗୋଡ଼ର ଅଙୁଳିଗୁଡ଼ିକ କେ” ହଲଯାଏ । ଶେଷରେ ହାତ ଗୋଡ଼ରେ ଘା 
ହୁଏ ଏବଂ ଆଙୁଜିଗୁଡ଼ିକ ମୁଣ୍ଡା ହୋଇ ନିଶ୍ଚିହ୍‌ ହୋଇଯାନ୍ତି । 


କୀବାଣ୍ଡ୍‌ ସଂସ୍ଥମଣରୋଗା ଦେହର ବିଶେଷ କରିକଛଉ ଏକଂ ଗ୍ରଟୁଳି 
ଗୁଡ଼ିକର ସଂସପଶିରେ ସୂସ୍ଥ ଲେଜର ଦେହ ଆସିଲେ ଅଥବା ତାହାର ଲୁଗାପଟା, 
ଜିନିଷପତ୍ର ସଲିସ ଗ୍ରେକ ବ୍ୟବହାର କଲେ ରୋଗର ଜୀୀବାଣ୍ଡ ସ୍ଥ ସେକ ଦେହକୁ 
ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ । ଚୂଷ୍ଠ ଗେଗୁଥିବା ଧୋବାଦ୍ବାରୀ ଛଦିଗା କପ୍ଟରଲେ କିମ୍ମା 
ରଣ୍ଡାରୀ ଯେଉି କ୍ଷରଦ୍ଧାରା କୁଷ୍ରୋରୀଳୂ ଖିଅର କରୁଥାଏ ସ୍ଟେକ୍ଷୁରଦ୍ଧାରା ଖିଅର 


ହେରେ ଲୂଗା ଓ କ୍ଷର ସାହାଯ୍ୟରେ ଜୀବାଣୁ ସୂଘସ ଗେକ ଦେହକୁ ଶ୍‌ସ୍ଥି ଚାକୁ 
ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ କରିବା ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ । 


ପ୍ରଭ ଷଧ ରୋଗୀକୁ ଅଇଗା ଘରେ ରଖି ତାର ସେବା ଚିକିତ୍ସାର ବ୍ୟବସ୍ଥା 
କରିବ । ରୋଗୀ ସହିତ ଖିଆପିଆ ମିଳାମିଶା କରିବ ନାହିଁ। ବିଶେଷ କରି ସାନ 
ପିୟମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସଂପକିରେ ଯେପରି ନ ଆସନ୍ତି ଏଥିପ୍ତତି ଦୃଦ୍ଧି ଦେବ ! 
ସେମାନ୍ତୁଙ୍କର ଜିନିଷପଢ୍ର ବ୍ୟବହାର କରିବା ମଧ୍ଯ ବିପଦ ଚନନକୁ । କାରଣ 
ତତ୍ଵାରା ଜୀବାଣୁ ସୱକ୍ସଟମଣ ଘଟେ ।* କୂଷ୍ଠରୋଗୀକୂ ଗା" ଗଶ୍ାରେ ବୃଲି ଭିକ୍ଷା 
କରିବାଢ଼ୂ ଏବଂ ରାସ୍ତା ଘାଟରେ Js କନାପଟା ପକାଇ୍ବାଜୂ ବାରଣ କରାଯିବା 
ବଶ୍ଟାକ । ସାଧ୍ୟରିଣଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ପାଲି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୂଅ, ପୋଖର], ବିାମାଗାର 


ପେକ୍ଷାଳୟ ଏବଂ ଯାନବାହନ କୂଷ୍ଠରୋଗୀ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ ରୋଗ 
ବ୍ୟାପିବାର ସମ୍ଚାବନା ବଢ଼େ । 
i A ଏ 
ସା ଂଶ 
ଡୀବାଣୁଦ୍ଧାରା ହେରଥିବା ରୋଗଜୁ ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ କୁହାଯ଼ାଜ । 
ଯଥା :¬ ହଲଜା, ଆନଜ୍ିକ ଜର, ବସନ୍ତ, କଷ୍ଟ ଯଙ୍ତୁା, ଗାଲୁଆ, କାଛୁ , ଧନୁଷ୍ଟଙ୍କାର | 
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ଏଗୁଡ଼ିକ ଜଣକଠାରୁ ଅନ୍ୟ ଜଣକୁ ଡ଼େଲିଆଏି । ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ମନୁଷ୍ୟ ଏବଂ 
ପଶୁଠାରୁ ଚିତ୍ତରେ ପଦର୍ଶିତି ହୋଇଥିବ ମହା ଧ୍ୟମଗୁଡ଼ିଳ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକର 
ଚୀବାଣ୍ଡ ସୁଘଘଲ୍ଭେକ ଶରୀରକୁ ସଂକ୍ରମିଚ ହାତି ର ଚାହାଠାରେ ରୋଗ ଜାତ 
କରନ୍ତି । 


ରେ ଓ ଚୀବାଣୁ ସଂକମଣର 
ଚ୍ବାଣୂଙ୍କ ଆଧାର ମାଧ୍ୟମ 

— ¢ . ବାୟ 
ଗେଗୀ i a NE 

o ee ହଳ ଓ ଖାଦ୍ୟ | 

Po a ମନୁଷ୍ୟ ST OT i 

NS କୀଟ ପଚଟଂ — 
| ମନୁଷ୍ୟ 

—— ସଂସର୍ଗ : 

i 

ˆ ଗେ୍ଧା 


ପଶୁ | 


ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗ ମଧ୍ୟ୍ୟର୍ ଯେଖିଗୃଡ଼ିନ ଷ୍ଥ ସର୍ଗଦ୍ଵାରୀ` ବ୍ୟାପେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ 
ସଂସର୍ଗଜ ରୋଗ ଜୂହାଯାଏ, ଯଥା :¬ ଜୂସ୍ତ, ଯାଦୁ, କାଛ୍‌ ! 


ସଂକ୍ରାମକ ରୋଗର ବ୍ୟାପ୍ତି ନିତୋଧ ପାଉି ନିମ୍ନଲିଖିତ ସାଧାରଣ 
ସତର୍କତାମୂଳକ ବ୍ଯବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ ଡରାଯାଇଥାଏ ଯଥା :¬ ୧୦ ରୋଗ 
ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସ୍ଵାତ୍ଥ୍ୟ ବିଗଗରୂ ସମ୍ମାଦ ଘେରଣ, ୯୨୦) ରୋଗୀକୁ ସୂହରେଜଙ୍କଠାରୁ 
ପୂଅକୀକରଣ, ୯୩୬ ରୋଗୀ ଲୁଗାପଟା, ଚିନିଷ ଏବଂ ଶରୀରରୁ ନିଷ୍ଠାସିତ 
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Ld 
* ¢ 
ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକର ବିଶୋଧନ, ୯୪୬ ରୋଗବିରୃଦ୍ଧରେ ର୍ୟାବସିନ୍‌ଦ୍ଧାରା ସୁସ୍ଥ ତ୍ରେକଙ୍କ 
ଶରୀରରେ କୃତ୍ରିମ ୍ତତିରୌଧକ ଶକ୍ତି ଭତ୍ସାଦନ, ୯୫୬ ସଙ୍ଗରୋଧ ବା, 
୯ ୬) ଜନତାର ନିରାପଭା ପାଲି ହସମ୍ମାନଙ୍କୁ ସ୍ବାସ୍ଥୟି ସଂବନ୍ଧୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ । 


ହଇଜା ରୋଗରେ ଦିନକୁ ଓଠର 40 ଅର ଗାରଳଧୂଆ ପାଣି ପରି ଝାଡ଼ା 
ଓ ବାରି ହୋଇଥାଏ । ଆନ୍ତିକ ଜ୍ବରରେ ରୋଗୀ ଦେହରେ ସବୃବେଳେ ଜର ରହେ। 
ଜ୍ଵର ସମୟକ୍ରମେ ଛଳଢ଼େ ଓ ଳମେ ଜ୍ବରରେ ରୋଗୀ ଅୃତିଶଯ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ । 
ଗରି ସପ୍ତାହ ପରେ ରୋଗୀ ରୋଗମୂଭ୍ତ ହୁଏ । ଭତଯ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା 
ପାଲି ସଝିଷେଧକ ର୍ୟାକସିନ୍‌ ନେବ ଏବଂ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଯେପରି ରୋଗୀର 
ମଳମୂହୁ ବାନ୍ତିର ସଂସର୍ରରେ ନ ଆସେ ଏବଂ ମାଛିଙ୍ଗାଝି। ତୀବାଣୁ ଦୃଷ୍ଟ ନ ହୁଏ 
ସେଥିଧ୍ଥତି ସାବଧାନ ରହିବ | ମାଛିକୁ ବଂଶ ବବି ଳରିବାନୁ ଝୁଯୋଗ ଦେବ ନାହିଁ। 


ବସନ୍ତ ଓ ଯକ୍ଷ୍ମାର ଜୀବାଣୁ ବାୟୁ, ମାଛି, ରୋଗୀର ଜିନିଷ ପଢ଼ ବ୍ୟବହାର 
ଦ୍ଵାରା କିମ୍ବା ରୋଗୀ ସହିତ ଏକହ୍ଛଚ ଚଳ ସ୍ଥଚଳଙ୍କାରା ସଂକ୍ରମିତ ହୁଏ । ରୋଗୀଠାର୍ୁ 
ଦୂରରେ ରହିବ । ସ୍ପାସ୍ଥ୍ୟକର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ବାତ୍ଥ୍ୟବିଧି ମାନି ଚଳା୍‌ନଳ 
କରିବ । ରୋଗର ରକ୍ଷାପାଇବା ପାଇଁ ବସନ୍ତ ସକାଶେ ଗୋବୀଳ ଟ୍ାକା ଏବଂ 
ଯନ୍ତା ସକାଶେ ବି. ସି. ଜି ଟାକା ନେବ । . 

Ld * . 

ମ୍ୟାଲେରିଆନଏବଂ ବାତ୍ଛୁର' ଯଥାକ୍ରମେ ମାର ଆନୋଫେଲିସ ଏବଂ ମାଇ 
ଚ୍ୟୁଲେକ୍‌ସ ମଣ୍ାରା i ଭତ୍ତଯ ରୋଗରେ ପବଳଳ୍ସର ହୁଏ । ମଶା ଯେପରି 
ନ ଛାମୂଡ଼େ ସେଥିପତି ସତ ରହିବ। ଶୋଇବାବେଳେ ରୋଗୀ ତଥା ଅନ୍ୟମାନେ 
ମଶାରି ଟାରୁ ଶୋଇବେ । ରାତିରେ ବସି କାମ କଇଁବେଳେ ମଶା କାମୁଚ଼ାରୁ 
ରକ୍ଷା ପାଇବାପାଲରି ଲୁଗାପଟାରେ ଦେହଡୃ ଘୋଡ଼ାଛ୍ ରଖିବା ଦଗକାର 
ମଶାମାନେ ଯେପରି ଚିତ୍ଭ ଦେଇ ବିଶ ନ] ବଢ଼ାତି ଏଥିପାଲି ନଚ୍ଚା, ନର୍ଦମା, 
ସନ୍ତସନ୍ତିଆ ଘାନରେ ମଖାମରା ଚେଲ ମଷ୍ଡ୍ୟ ମଧ୍ୟେ ପକାଇବ । ପୋଖରୀ 
ଗାଡ଼ିଆର୍ତ ଦଳ କାର୍ଡ଼ ସଫା କରିଦେବ। i ବୃଦା ଜଙ୍ଗଲଜୂ କାଟି ଦେବ। 
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° 
ଜନାତଙ୍କ ରୋଗରୁ ଭଲଇହେବା ପାଇି ଞିଷଧ ନାହିଁ । ଏହି ରୋଗ ପାଗଳ 
ଜୂଳୁର ବା ବିରୂଆ କାମୂଡ଼ିବାଦ୍ଧାରୀ ହୁଏ । ଚେଣୁ କାମୂଡ଼ିବାର 10 ଦିନ ଭିତରେ 
ହସପିଟାଇକୂ ଯାଇ ଆଵ୍ତିରାବିକ୍‌ ଭ୍ୟାକଷ୍ଷିନ/ ନେବା ଡରକାର । 


ଚୂଷ୍ଣ ସଂସର୍ଗଜ ରୋଗ । ତେଣୁ ଏପଞଜି ରୋମ ସହିତ ଚଳJ୍ଥଚଳ ହେବ 
~~ ~ ® 3 
ନାହିଁ। ସାରବାନ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇ ଏବଂ ସ୍ଟାସ୍ଥ୍ୟ ବିଧ ପାଳନ କରି ଦେହକୁ ସୂୟ୍ ସବଳ 


ରଖିବ । ଛଭ ଦେଖାଯିବା ମାତେ ଚିକିସିତ ହେବ ! ହଇଜା ଓ ବସନ୍ତ ରୋଗ 
ହେରେ ସ୍ଵାସ୍ଥ୍ୟ ବିଇଶକୁ ଜଣାଭ୍‌ଭୁ ନିତାର କର୍ରବ୍ୟ । ° 


ସ୍ତଖ୍ମାବଳୀ ୧ ® 
° 
ଏ । ସଂଳାମଢ ରୋଗ ବହାକ୍ୁ କହତ୍ତି ? ଏଗୁଡ଼ିକ କିପରି ବ୍ୟାପେ ? 


୨। ସଂଚାମକ୍ତ ରୋଷ" ବ୍ୟାପିବା ବି ବିକ୍ଧବଦରେ ଯେଉି ସବ ସାଧାରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରଣ କରାଯାଏ 
„.. ୟ୧ଝୁ କି ବର୍ଶନା ଚର । 


୩ । ଚମ ଚ୍ରାମର ଜଣେ ସେଚ ହଇଜାରେ ଆଚ୍ାନତ ହୋଇଛି / ଏହି ରୋଗରୁ ରା! ପାଇଢା 
, ପାଲି ଚମେ କି କି ସତର୍କତାମୂଳକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରିବ ? 


୪ । କିପରି ବିଶୋଧନ କରିବ ? 


୯ଜ) ହରଜା ଇରିଥିବାବେଳେ ଘରେ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥିବା ଜଳ । 

(ଖ) ଅତିଦ ରୋଗୀବ, କ୍ର ଦେଖିବା ପାଲି ଥର୍ମୋମିଟର ! . 
(ଗେ) ଯକ଼ି। ରୋଗୀର ଲୁଗାପଟା । ¢ . 4 

(ଘ) ହଇଜା ରୋଗୀର ସେକା କରଥିବା ଳର ହାତ । 

(ଚ) କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ରହିଥିବା ଘର । 


୫ 


ନିମୁଲିଖିତ ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଟ଼ିବ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ କାହିଁକି ? 
(କୁ) ଶୋରବାବେଢେ ମଶାରି ଟା୍ିବା 
(ଖ) ବି. ସି. କି ହୁକା ନେବା . 


(ଗେ) କୌଣସି କୂଜ଼ୂର | ତାକୁ ୦ ଦିନ ଯାଏ ବାନ୍ଧିବା 
(ଘେ) ସସରୋଧ | 


ଗୋସ୍ଵାମୀ ଘେସ, ` କଟକ | . 
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